elsinki 


Hämeentie 19 


turvannut sen Kansa-yhtiön 


Omaistenturvavak 


5 opintovihkosta 


ittelevät 


tyen sosialistiseen yhteiskuntaan. 


Opintovihkosten yhteinen hinta on 100:—. 


Kirjeellisesti ohjatun kurssin hinta on 300:— 


o 0] 
Kommuniedi 5. VUOSIKERTA - 1949 
ELOKUU N:o B (139) 


POLIITTIS-TEOREETTINEN AIKAKAUSLEHTI 


Valmistautuminen presidentinvaaleihin 


Ensi » vuoden alussa toimitetaan Suomessa presidentinvaalit. Näillä vaaleilla 
tulee olemaan erittäin suuri merkitys maamme tulevalle kehitykselle, ja seikka, 
kuka tulee presidentiksi, vaikuttaa monella tavoin koko kansan asemaan, oloi- 
hin, elinehtoihin ja oikeuksiin. Sen vuoksi edessäoleviin presidentinvaaleihin 
on järjestyneen työväestön huolella valmistuttava ja aktiivisesti osallistuttava. 

Maamme järjestynyt työväestö ei ole aikaisemmin tuntenut erikoista mie- 
lenkiintoa presidentinvaaleja kohtaan. Työtätekevän kansan osallis 
sidentinvaaleihin on ollut paljon laimeampaa kuin muihin valtiollisiin vaaleihin. 
Samalla on todettava, että porvarilliset piirit ovat yleensä tajunneet presiden- 
tinvaalien suuren merkityksen paremmin kuin työtätetekevät kansalaiset. Por- 
varien aktiivisesta osallistumisesta johtuukin, että he ovat aina onnistuneet 
saamaan oman edustajansa valtion päämieheksi, joka siten on uskollisesti aja* 
nut heidän etujaan. 

Työtätekevän kansan määrätty välinpitämättömyys presidentinvaaleja koh- 
taan johtunee lähinnä siitä, että 1) presidentinvaalit ovat välilliset eivätkä vä- 
littömät vaalit, 2) työtätekevällä väestöllä ei ole ollut suuriakaan mahdollisuuk- 
sia -saada omaa edustajaansa valtion päämiehen paikalle ja 3) työtätekevissä 
piireissä ei tarpeeksi tunneta presidentin asemaa, valtuuksia ja merkitystä 
maan asioiden hoidossa. 'Sen vuoksi onkin syytä käsitellä näitä kysymyksiä. 


KUKA VOI OLLA PRESIDENTTINÄ? 


Suomen hallitusmuoto ei aseta mitään muuta kelpoisuusehtoa presidentin 
toimeen kuin sen, että presidentin tulee olla syntyperäinen Suomen 
kansalainen. Hänen tulee olla syntynyt suomalaisista vanhemmista, jotka 
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hänen syntymänsä aikana ovat asuneet Suomessa. Luonnollisesti presidentillä N 


tulee olla ne yleiset ominaisuudet, jotka muutoin vaaditaan kelpoisuutta varten 
julkiseen toimeen, kuten laillinen ikä, kansalaisluottamus jne. 


MITEN PRESIDENTTI VALITAAN? 


Suomen hallitusmuodon mukaan presidentinvaalit ovat välilliset. Tulevan 
tammikuun 16 ja 17 päivinä suoritettavissa valitsijamiesvaaleissa valitaan 300 
valitsijamiestä, jotka sitten helmikuun 15 päivänä kokoontuvat pääministerin 
johdolla valitsemaan presidenttiä. 

Presidentin valitsevat siis 300 valitsijamiestä. Vaali toimitetaan umpilipuilla. 
Jos joku saa heti enemmän kuin puolet annetuista äänistä, on hän tullut va- 
lituksi. Muussa tapauksessa toimitetaan viipymättä uusi vaali, ja jollei siinä- 
kään kukaan saisi ehdotonta enemmistöä, vielä kolmas vaali kahden toisessa 
vaalissa enimmän ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Tämä kolmas vaali on 
viimeinen. Jos siinä molemmat ehdokkaat saavat yhtä paljon ääniä, tapahtuu 
ratkaisu heidän välillään arvalla. Uusi presidentti astuu hoitamaan virkaansa 
seuraavan maaliskuun 1 päivänä, jolloin entisen presidentin virka-aika päättyy. 


/ 


PRESIDENTIN OIKEUDET 


Suomen = hallitusmuodon "mukaan presidentti on maan korkeimman vallan 
haltija. Ylin toimeenpanovalta hallitusmuodon mukaan on tasavallan presiden- 
tillä. Lainsäädäntövältaa käyttää eduskunta yhdessä tasavallan presidentin 
kanssa. 

Suomen presidentillä on täytäntöönpanoelimenä, käytännöllisen vallan ylim- 
pänä haltijana, verrattain laajat valtuudet. Hänellä on oikeus antaa asetuksia 
lakien täytäntöönpanosta, valtion omaisuuden hoidosta ja hallintavirastojen toi- 
minnasta. Lisäksi presidentti nimittää, paitsi diplomaattisia edustajia ja lähe- 
tettyjä konsuleita, valtioneuvoston jäsenet, oikeuskanslerin ja apulaisoikeus- 
kanslerin, arkkipiispan ja piispat, Helsingin yliopiston kanslerin ja professorit, 
teknillisen korkeakoulun professorit, korkeimman oikeuden, korkeimman hal- 
linto-oikeuden sekä hovioikeuksien presidentit ja jäsenet, keskusvirastojen pääl- 
liköt ja jäsenet, maaherrat, oman kansliansa virkamiehet ynnä valtioneuvoston, 
korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden esittelijät sekä armei- 
jan ja laivaston upseerit. 


On ymmärrettävää, että kaikkien näiden asioiden hoito ja sen kautta 
koko maan politiikka ratkaisevasti riippuu siitä, millaisia ihmisiä presidentti 
näihin virkoihin nimittää. Suomen virkamieskunnan taantumuksellisuus ja 
fasistimielisyys johtuu suurimmalta osaltaan siitä, että presidentin paikalla 
on aina ollut taantumuksellisen suurpääoman edustaja. 


Suomen suhteesta ulkovaltoihin määrää presidentti. Hän nimittää diplomaat- 
tiset edustajat, ottaa vastaan ulkovaltojen lähettiläät ja määrää maan ulko- 
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poliittisesta suunnasta ja hoidosta. Se, että Suomen ulkopolitiikka on melkein 
aina ollut Neuvostoliittovastaista, johtuu suurelta osaltaan maan presidenteistä. 
Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella, mutta tätä- 
kään perustuslain kohtaa presidentit eivät ole aina noudattaneet. 

Lainsäädäntövaltaa eduskunta käyttää yhdessä presidentin kanssa. Presiden- 
tillä on oikeus antaa eduskunnalle lakeja, lain muutoksia ja lakiluontoisia sopi- 
muksia koskevia esityksiä. Tämä merkitsee sitä, että kaikki hallituksen laati- 
mat lakiesitykset vaativat presidentin hyväksymisen ennen kuin niitä voidaan 
jättää eduskunnalle. Presidentti voi olla hyväksymättä hallituksen esityksen. 
Esimerkkinä tästä mainittakoon, että kun Pekkalan hallitus valmistutti esityk- 
sen vapunpäivän määräämisestä palkalliseksi vapaapäiväksi, niin nykyinen pre- 
sidentti Paasikivi kieltäytyi sitä lähettämästä eduskunnalle ja asia raukesi. Pre- 
sidentin tehtäviin kuuluu myös eduskunnan hyväksymien lakien vahvistaminen 
ennen kuin ne voivat tulla käytäntöön. Kieltäytymällä vahvistamasta edus- 
kunnan hyväksymää lakia presidentti voi väliaikaisesti estää sen voimaantulon. 
Presidentillä on oikeus hajoittaa eduskunta ja määrätä uudet vaalit. Samoin 
oikeus kutsua eduskunta ylimääräisille valtiopäiville, jolloin voidaan käsitellä 
vain sitä asiaa, jonka johdosta presidentti on valtiopäivät koollekutsunut, eikä 
käsiteltävää kysymystä ole lupa äänestää yli vaalien. 

Edellämainitut muutamat esimerkit presidentin oikeuksista ja valtuuksista 
osoittavat, että Suomen presidentillä on erittäin laajat valtuudet ja mahdolli 
suudet vaikuttaa maan asioiden hoitoon ja kaikkien kansalaisten elämään liitty- 
viin kysymyksiin, laajemmat kuin monien maiden kuninkailla. Sen vuoksi jo- 
kaisen kannalta on erittäin tärkeää, millainen mies valitaan valtion päämiehen 
paikalle. 


TAISTELU RAUHASTA 


Suomen hallitusmuodon mukaan presidentti päättää sodasta ja rauhasta sekä 
määrää ulkopoliittisesta suunnasta ja edustuksesta. Tästä johtuen nykyinen 
ajankohta asettaa edessäoleville presidentinvaaleille erittäin suuren merkityk- 
sen juuri työtätekevien joukkojen etujen kannalta. Maamme tuleva kehitys, 
ulkopoliittisten suhteiden hoitaminen, rauhan- ja *ystävyyssopimuksen täyttämi- 
nen ja rauhallisen kehityksen turvaaminen hyvin suurelta osaltaan riippuvat 
siitä, millainen presidentti maallemme valitaan. Presidentin asemaa ja val- 
tuuksia on liian paljon käytetty maan ja kansan vahingoksi — muistetaan 
Neuvostoliittovastaiset sodat ja liittoutuminen Natsi-Saksan kanssa. — Demo- 
kratian ja rauhan kannattajien on nyt pidettävä huoli siitä, että valtion pää- 
miehen paikalle ei enää valita sodan lietsojien edustajaa, vaan rauhan ja kan- 
sanvallan vankka kannattaja. Suomen taantumuspiirien pyrkimys 
me jälleen neuvostovastaisten sodanlietsojien astinlaudaksi ja päästä irti rau- 
hansopimuksen ja ystävyys-, yhteistyö- ja keskinäisen avunannon sopimuksen 
velvoituksista asettaa edessäoleville presidentinvaaleille, tulevalle presidentille 
ja näissä vaaleissa työtätekevälle kansalle erittäin suuren merkityksen ja vas- 
tuun. 


TAISTELU KANSANVALLASTA 


Suomen Kommunistisen Puolueen perustehtäviin on aina kuulunut kansan-" 


vallan luominen, puolustaminen ja kehittäminen maassamme. Tämä kysymys 
on erittäin ajankohtainen juuri hetkellä ja tulevissa presidentinvaaleissa 
se tulee olemaan yhtenä keskeisimpänä. 


Suomessa ei vielä ole ollut yhtään presidenttiä, joka olisi horjumattomasti ja 


johdonmukaisesti — puolustanut kansanvallan asiaa. Päinvastoin. Presidentin 
asemaa ja valtuuksia on melkein aina käytetty työväenliikettä ja kansanvaltaa 


vastaan. Svinhufvudin ja Mannerheimin valtionhoitajakaudet — — 


vv. 1918—1919 — olivat avoimen valkoisen terrorin kausia. Kymmeniä tu- 


hansia kansanvallan puolustajia tuona aikana murhattiin, vangittiin ja ajettiin 


maanpakoon. Stählbergin presidenttikautenakin, vv. 1919—1925, järjes- 
tettiin avoimia sotilaallisia hyökkäysretkiä Neuvosto-Karjalaan (v. 1920—21), 
Suomen Sosialistinen Työväenpuolue lakkautettiin v. 1923. Stählbergin presi- 
denttikaudella oli suurempia oikeusjuttuja työväenjärjestöjä vastaan ainakin 
40, ja niissä tuomittiin 263 henkilöä yhteensä 928 vuoden kuritushuoneran- 
gaistukseen. Relanderin presidenttikaudella, vv. 1925—31, jatkettiin samaa 
ajojahtia työväenliikettä vastaan. Suomen Sosialistinen Nuorisoliitto lakkautet- 
tiin v. 1925 ja liiton toimihenkilöitä, nuoria tyttöjä ja poikia, vangittiin kym- 
menittäin. V. 1925—26 oli suurempia poliittisia oikeusjuttuja ainakin 12 ja 
tuomittiin niissä 139 henkilöä yhteensä 275 vuoden kuritushuonerangaistukseen. 
Seuraavinakin vuosina työläisten vangitsemiset ja tuomitsemiset jatkuivat sa- 
massa laajuudessa. Svinhufvudin presidenttikausi, vv. 1931—37, oli fa- 
sismin avoimen nousun ja lapualaisuuden kautta, ja Kallion ja Rytin pre- 
sidenttikausina vv. 1937—1944 maamme johdettiin kahdesti sotaan Neuvosto- 
liittoa vastaan ja avoimeen liittoutumiseen fasistisen Natsi-Saksan rinnalla. Se 
maksoi Suomen työtätekevälle kansalle n. 100.000 kaatunutta, yli 50.000 sota- 
invaliidia, 42.000 sotaorpoa, 27.000 sotaleskeä, lähes puolimiljoonaa koditonta 
siirtolaista ja mittaamattoman paljon aineellisia menetyksiä ja kärsimyksiä. 
Sellaista on ollut se politiikka, jota taantumukselliset presidentit ovat kan- 
samme vahingoksi ajaneet. Nyt on työväenliikkeen ja yleensä demokratian kan- 
nattajien käytävä vaaleihin siinä mielessä, että tuollaiset työväenliikkeelle ja 
koko työtätekevälle kansalle turmiolliset tapaukset eivät pääse uusiutumaan. 
Valtion päämiehen paikalle kohotettakoon puolen vuo- 
sisadan taisteluissa karaistuneen, ansioituneen ja kou- 


luuntuneen kansanvaltaisen työväenliikkeen aatteita 


ja pyrkimyksiä puolustava henkilö. 


KANSAN ELINEHTOJEN JA OIKEUKSIEN PARANTAMINEN 


Erittäin ajankohtainen on tällä hetkellä kysymys työtätekevän kansan elin- 
ehtojen ja oikeuksien parantamisesta. Taantumuksellinen suurporvaristo on 
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aloittanut kiihkeän hyökkäyksensä työtätekevän kansan aseman huonontami- 
seksi. Tämäkin kysymys liittyy oleellisesti edessäoleviin presidentinvaaleihin. 
Presidentin asemaa ja valtuuksia voidaan käyttää joko kansan oikeuksien puo- 
lesta tai niitä vastaan. Taantumus on aina käyttänyt presidenttiä kansaa vas- 
taan. Hallitusmuodon mukaan presidentti nimittää hallituksen ja korkeimmat 
virkamiehet ja niistä oleellisesti riippuu, millaista politiikkaa maassa ajetvan. 
Tähän saakka presidentit ovat aina nimittäneet virkamiehiksi taantumuksellisen 
suurporvariston edustajia ja politiikka on ollut sen mukaista. Työtätekevän 
kansan sortajat ovat aina saaneet tukea valtion päämieheltä, mutta työtäteke- 
vällä kansalla ei ole ollut koskaan turvaa maan presidentistä kapitalistipiirien 
hyökkäyksiä vastaan. Valtion päämiehen paikalla on aina ollut kansan vähem- 
mistön, taantumuksellisten suuromistajain edustaja. = Kansan enemmistöllä, 
työtätekevällä väestöllä täytyy olla oikeus saada presidentin paikalle oma edus- 
tajansa. / 


VAALIEN MERKITYS 


Suomen presidentillä ovat siis erittäin suuret mahdollisuudet ja valtuudet vai- 
kuttaa maan asioiden hoitoon. Ei ole sen vuoksi oikein, että työtätekevä väestö 
suhtautuu välinpitämättömästi näin tärkeään valtiolliseen kysymykseen. 

Välinpitämätöntä — suhtautumista — presidentinvaaleihin ei voida perustella 
myöskään sillä, että ”työväestöllä ei ole ollut koskaan mahdollisuutta saada 
presidentiksi omaa miestä”. = Näin ei voida kysymystä asettaa. = Edus- 
kuntavaaleille on "yleensä osattu antaa arvoa, vaikka eduskunnan kokoonpano 
ei ole koskaan tullut läheskään työtätekevien etujen ja toiveiden mukaiseksi. 
Asia on samoin presidentinvaaleissa. On saatava mahdollisimman hyvä presi- 
dentti. Ja siihen työväestö aktiivisella osallistumisellaan valitsijamiesvaaleihin 
voi vaikuttaa merkittävästi. Työtätekevien kansalaisten passiivisuuden ansiosta 
valitsijamiesvaaleissa taantumukselliset ovat aina niin vaivattomasti saaneet 
oman miehensä presidentin paikalle. Jos työtätekevien valitsemien valitsija- 
miesten määrä on riittävän suuri, niin he voivat ainakin estää pahimpien taan- 
tumuksellisten pääsyn presidentiksi. 

Nämä vaalit ovat kaiken muun merkityksensä lisäksi erittäin tärkeä poliit- 
tinen voimainkoetus, jonka mukaan kunkin puolueen osuus ja merkitys maan 
poliittisessa elämässä tullaan arvioimaan ja mittaamaan. Demokraattisen jär- 
jestöväen ja ensikädessä SKPn on pidettävä huolta siitä, että työväestön 
vanha välinpitämättömyys presidentinvaaleja kohtaan ei pääse vaikuttamaan 
niin, että vaalit antaisivat väärän kuvan yleisen mielipiteen kehityksestä. K an- 
sandemokratian kannatuksen lisääntymisen on hei- 
jastuttava myös presidentinvaalien tuloksissa. Pre- 
sidentinvaaleista on tehtävä ase ja lähtökohta kan- 
sandemokratian uudelle nousulle taistelussa rauhan 


ja kansanvallan puolesta. N 
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MAAN POLITIIKKAA ON MUUTETTAVA 


Vuoden vaihteessa Suomen Kommunistinen Puolue esitti tunnuksen: maan. 


politiikkaa on muutettava rauhan ja kansanvallan kehityksen tielle. Tuo tun- 
nus. on nyt tullut entistä ajankohtaisemmaksi ja välttämättömämmäksi. Ny- 


kyinen ”kolmannen tien” politiikka on tuottanut työtätekevälle kansalle niin 


paljon vaikeuksia ja kärsimyksiä, uhkaa sitä yhä uusilla kärsimyksillä, elin- 
tason jatkuvalla huonontumisella ja vaarantaa rauhan säilymisen, että on vält- 
tämätöntä vapauttaa kansa siitä politiikasta. 


Taistelu presidentistä on taistelua tulevan hallitus- 
politiikan sisällöstä ja suunnasta. 


Suomen demokraattinen kansa lähtee edessäoleviin presidentinvaaleihin 


omalla ohjelmallaan, omilla tunnuksillaan ja tietoisena siitä, että mitä suu- 
rempi on SKDLn kannatus, mitä useampi kansandemokraatti saadaan va- 
litsijamiesten. joukkoon, sitä suuremmat ovat mahdollisuudet saada demo- 
kraattisen väestönosan kannalta myönteinen presidentti ja päinvastoin, mitä 
vähäisemmäksi jää kansandemokraattien kannatus, sitä taantumukselli- 
sempi. henkilö tulee valtakunnan päämiehen ratkaisevalle paikalle. 


Tulevissa presidentinvaaleissa käydään taistelua rauhasta, kansanvallasta ja 
työtätekevän kansan jokapäiväisistä elinehdoista ja oikeuksista. Siksi näihin 
vaaleihin on työväestön taholla huolella valmistauduttava ja aktiivisesti osal- 
listuttava. Sodan ja taantumuksen edustajalle ei ole enää annettava sijaa 
Suomen valtion päämiehen paikalla. 


Katsaus maamme 


P. E. Svinhufvudin valtionhoitajakausi 
15. 5. — 12. 12. 1918 


Kansalaissodan jälkeinen tynkäedus- 
kunta, kokoontuessaan 15. 5. 1918, en- 
simmäiseksi hyväksyi lain, jolla maan 
korkein valta luovutettiin maan pää- 
miehelle. Samalla määrättiin valtion- 
hoitajaksi P. E. Svinhufvud. 

Tälle kaudelle antoi oman leimansa 
valkoinen terrori ja Suomen taantu- 
muksellisten piirien kuuluisa kuningas- 
puuhailu, jolle vasta valittu valtionhoi- 
taja antoi kaiken tukensa lainkaan vä- 
littämättä kansan ja eduskunnan tah- 
dosta. 

Maan korkeimman vallan jättäminen 
taantumuksellisen miehen käsiin mer- 
kitsi askelta monarkiaa kohti ja tätä 
täydensi saksalaismielisen, monarkiaan 
pyrkivän — hal sen — nimittäminen. 
Hallituksen päämieheksi tuli pankinjoh- 
taja, entinen senaattori J. K. Paasikivi 
(nykyinen presidenttimme). Tämä hal- 
litus alkoi itsepintaisesti ajaa hallitus- 
muodon muutosta, vieläpä käydä edus- 
kunnan selän takana neuvotteluja ku- 
ningasehdokkaistakin. E: 

Maailman — poliittinen kehitys vai- 
kutti kuitenkin sen, ettei Suomesta tul- 
lut kuningaskuntaa. — Saksan keisari- 
kunta, johon suurpääoma oli toiveensa 
asettanut, romahti, ja samasta syystä 
romahti myös päätös saksalaisen prins- 
sin istuttamisesta Suomen valtaistui- 
melle. — Saksalaismielisyytensä vuoksi 
oli Svinhufvudin erottava valtionhoita- 
jan toimesta ja Paasikiven pääminis- 
terin tuolilta. Mutta tämä kuningas- 
seikkailu osoitti, mihin Suomen taan- 


presidenttikausiin 


tumukselliset ovat valmiita luokkaval- 
tansa ja asemansa säilyttääkseen. 


C. G. Mannerheimin valtionhoitajakausi 
12. 12. 1918 — 26. 7. 1919 


Svinhufvudin jälkeen tuli valtionhoi- 
tajaksi C G. Mannerheim, entinen 
tsaarin upseeri ja kansalaissodan aikai- 
nen valkoisten ylipäällikkö. Jo nämä 
edellytykset takasivat porvaristolle sen, 
että maan päämies suhtautui työväes- 
töön ja Neuvostoliittoon yhtä vihamie- 
isesti. Käytännöllisen ilmauksensa tä- 
mä politiikka sai maassa vallitsevasta 
valkoisesta terrorisla ja niistä sotilaal- 
isista ryöstöretkistä, joita Suomesta 
käsin vv. 1918—19 järjestettiin Neu- 
vostoliiton alueille ja Eestiin. Netuvos- 
ovastaisessa politiikassaan etsi Man- 
nerheim tukea kaikilta ulkovalloilta, 
joilta se suinkin oli mahdollista. Man- 
nerheimin teot, suunnitelmat ja hal 
ituksen politiikka osoittivat, että hän, 
samoin kuin edeltäjänsä Svinhufvud, 
tekivät kaikkensa Suomen kapitalistien 
Suur-Suomipolitiikan — ajamiseksi — ja 
oman maansa työläisten kuristami- 
seksi. 


K. J. Stählbergin presidenttikausi 
1919—1925 


Uuden, tasavaltalaisen hallitusmuo- 
don tultua hyväksytyksi eduskunta va- 
litsi presidentiksi K. J. Stählbergin. 

Uusi valtiomuoto ja Stählbergin va- 
litseminen presidentiksi eivät suinkaan 
merkinneet muutosta Suomen politii- 
kassa. Ne kaksi peruslinjaa, ulkopoli- 
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iikassa vihamielisyys Neuvostoliittoa 
ohtaan ja sisäpolitiikassa väkivalta 
oman maan työväenluokkaa kohtaan, 
jotka olivat olleet ominaisia edellisten 
valtionhoitajien — kausille, jatkuivat 
muuttumattomina —Stählbergin presi- 
denttikaudellakin. Neuvostoliiton alueil- 
e järjestettiin edelleenkin sotilaallisia 
hyökkäysretkiä. Neuvostoliiton teke- 
miin — rauhanehdotuksiin suhtauduttiin 
edelleenkin torjuvasti.  Työväenluok- 
aan nähden taas, joka alkoi toipua 
uokkasodan jälkeisen valkoisen terro- 
rin kauhuista, kohdistettiin niin räikeät 
väkivaltatoimenpiteet ja laittomuudet; 
että ne herättivät huomiota ulkomailla- 
kin. 
Porvarillinen propaganda on mainos- 
anut presidentti Stählbergia laillisuus- 
miehenä, hyvänä tasavaltalaisena, vie- 
äpä demokraattina ja rauhanpolitiikan 
ajajanakin. Tosiasia kuitenkin on, et- 
ä Stählbergin aikana vallitsi maas- 
samme täysin sama neuvostovihamie- 
inen ulkopolitiikka ja puolidiktatuuri- 
nen sisäpolitiikka kuin aikaisemminkin. 
Tänä aikana tapahtunut työväenluokan 
erustuslaillisten — valtiollisten oikeuk- 
sien) riistäminen ei kertaakaan aiheutta- 
nyt vastatoimenpiteitä tasavallan presi- 
dentin taholta, eikä hän kertaakaan 
käyttänyt suuria valtuuksiaan tai suur- 
a arvovaltaansa asiantilan korjaami- 
seksi edes porvarillisen demokratian 
vaatimuksia vastaavaksi. 


L. K. Relanderin presidenttikausi 
1925—1931 


Presidentti Relander kuului maalais- 
liiton oikeaan siipeen ja kokoomuspuo- 
lueen oli häntä hyvin helppo käytellä 
ajamaan omaa puoluepolitiikkaansa. 
Silloin. ilmestyvä Työväenjärjestöjen 


Tiedonantaja luonnehti Relanderin sat- 
tuvasti: "Entinen ruotsikko, bobrikoffi 
lainen myöntyväisyysmies, sittemmin 
puolimonarkisti ja nykyinen maalais- 
liittoon solutettu suomettarelainen.” 
Ulkopolitiikassa jatkui täysin enti- 
nen, — Neuvostoliitolle — vihamielinen 
suunta ja sisäpolitiikassa. järjestelmäl- 
linen, tavaksitullut työväenliikkeen vai- 
noaminen. — Vangitsemiset, painokan- 
teet, oikeusjutut, lehtien lakkauttami- 
set, poliisi- ja ohranaterrori olivat 
muodostuneet jokapäiväiseksi ilmiöksi 
Suomen työväenluokan elämässä. 
Erikoisena tämän kauden ilmiönä on 
mainittava maamme ensimmäinen so- 
sialidemokraattinen, Tannerin johtama 
hallitus, jota porvaristo käytti taita- 
vasti oman politiikkansa ja etujensa 
tukemiseen sekä työväen oikeuksien 
puolesta taistelevan vasemmistolaiset 
työväenliikkeen tukahduttamiseen. 
Relanderin presidenttikauden loppu- 
ajalla alkoi yleismaailmallinen pula, jo- 
a pian alkoi tuntua Suomessakin kär- 
jistäen samalla luokkataistelutilannetta. 
Kun suurpääomain omistajat turvau- 
uivat fasismiin alkaen lapuanliikkeen 
voimalla hyökätä työväestön elintasoa 
ja oikeuksia sekä niitä puolustavia jä 
jestöjä vastaan, osoittautui heti sel- 
västi, että presidentti oli valmis kul- 
kemaan fasistien osoittamaa tietä ja 
unnustamaan tuon tien omakseen. 
Tätä osoittaa mm. seuraavat tosiasiat: 
Kun fasistit vaativat työväenlehtien 
akkauttamista, niin hallitus antoi maa- 
herroille heti erikoisvaltuudet tähän 
laittomaan tekoon. Kun fasistit järjes- 
tivät mielenosoitusmarssin Helsinkiin, 
oli tasavallan presidentti armeijan pääl- 
ikön ja eduskunnan puhemiehen kans- 
sa sitä vastaanottamassa. Ja kun hal- 
litus fasistien vaatimuksesta hyväksyi 


joukon työläisiä vastaan tähdättyjä 
poikkeuslakeja, kiirehti presidentti Re- 
lander ne nopeasti vahvistamaan. Ni- 
mitysoikeuttaan presidentti käytti si- 
ten, että miehitti armeijan johdon ja 
hallituskoneiston luotetuilla fasisteilla 
ja suurpääomalle uskollisilla henkilöillä. 
Mutta sittenpä saikin Relander, samoin 
kuin Svinhufvud ja Mannerheimkin 
muutamia vuosia myöhemmin muisto- 
mitalin ”kansanjohtaja” Vihtori Ko- 
solalta. 


P. E. Svinhufvudin presidenttikausi 
931—1937 


Svinhufvud tuli presidentiksi fasis- 
tien vaatimuksesta ja lerrorivaaleilla. 
Svinhufvudin — taantumuksellisuus — oli 
Suomen kansalle tuttua jo aikaisemmin 
mainitulta - valtionhoitajakaudelta, — ja 
suurpääomaa edustavat taantumukse!- 
iset piirit saattoivat olla varmoja, että 
heidän etujensa mukaista politiikkaa 
noudatettiin täydellisesti. Niinpä Svin- 
hufvudin presidenttikausi olikin miltei 
avointa suurpääoman fasistista dikta- 
tuuria. Sinä kautena ei välitetty pe- 
rustuslaista eikä porvarillisesta demo- 
kratiasta, vieläpä syrjäytettiin kyl- 
mästi muiden porvarillistenkin piirien 
sellaiset edut, jotka jollain tavoin oli- 
vat ristiriidassa suurpääoman etujen 
anssa. Niinpä sellainen perustuslain 
määräys, että vaikka presidentti ni- 
mittää hallituksen, pitää sen nauttia 
eduskunnan luottamusta, syrjäytettiin 
kokonaan, ja vastoin eduskunnan 
täyttä kannatusta Svinhufvudin pre- 
sidenttikautta — täydensi — Kivimäen 
taantumuksellinen hallitus. 

Tänä aikana hyväksyttiin nekin la- 
pualaislait, jotka olivat lykkäytyneet 
yli vaalien, sekä lukuisa joukko mui- 
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ta -poikkeuslakeja ja asetuksia (mm. 


- punalipun käyttökielto ja Kansainväli- 


sen laulamisen kielto). Tällöin jätettiin 
myös eduskunnalle esitys kuolemanran- 
gaistuksen käytäntöönotosta, jota sil- 
ten fasistisen propagandan avulla yri- 
tettiin painostaa voimaan mm. Anti- 
kaisen oikeusjutun aikana. 

Svinhufvudin presidenttikausi osoit- 
ti, että suurpääoma ei ollut pettynyt 
asettaessaan hänet tasavallan päämie- 
hen paikalle, niin järkkymättä Svin- 
hufvud ajoi suurpääoman etuja sekä 
sisä- eitä ulkopolitiikassa. 


K. Kallion presidenttikausi 
1937—1940 


Maalaisliiton taantumukselliseen sii- 
peen kuuluvan Kyösti Kallion presi- 
dentiksi tulo ei luvannut hyvää Suo- 
men työtätekevälle kansalle. Hän oli- 


skin hyvin tunnettu jo aikaisempina 


pääministerikausinaan työväenluo 
saan kohdistamistaan otteista. > Se- 
hän oli Kallion hallitus, joka Stähl- 
ergin — presidenttikautena — lakkautti 
mim. Suomen — Työväenpuolueen > ja 
koetti kaikin tavoin lyödä maahan ko- 
ko vasemmistolaisen työväenliikkeen. 
Kallio oli pääministerinä vv. 1929— 
930, pahimpien lapualaislevottomuu 
sien aikana antaen niille siunauksensa. 
Fasismin. hyökkäyksen ja sodanuh- 
kan kärjistyessä olisi ollut välttämä- 
töntä, että maan politiikan ja valtio- 
vallan. johdossa olisi ollut kansanval- 
aisesti ajatteleva ja rauhaa rakastava 
henkilö. Näin ei kuitenkaan ollut. Hal- 
itus oli fasistinen ja presidentti tuki 
sen taantumuksellista politiikkaa. = Ei 
ollut lainkaan ihme, jos kaksikym- 
menvuotinen = neuvostovastainen — vi- 
hankylvö, veljeily natsi-Saksan kans- 
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sa ja yksipuolinen lännen imperialis- 
min ja kotimaisen suurpääoman etu- 
jen ajaminen johtivatkin siihen, että 
Suomen suurpääomain edustajat vv. 
1938—39 neuvotteluissa Saivat Suo- 
men ajetuksi sodan tielle ja liittoutu- 
maan avoimesti fasismin kanssa. 

Kallion presidenttikausi oli siis hy- 
vin kohtalokas Suomen työtätekevälle 
kansalle, ja maan korkeimman vallan 
haltijana kantaa juuri presidentti ras- 
kaimman — henkilökohtaisen — vastuun 
siitä, ettei hän edes yrittänyt käyttää 
valla-asemansa suomaa mahtia ja 
omaa persoonallista arvovaltaansa es- 
tääkseen maansa ajautumasta avoi- 
men fasismin ja sotapolitiikan tielle. 


R. Rytin presidenttikausi 
1940—1944 


Risto Ryti oli presidentiksi tulles- 
saan edistyspuolueessa Kivimäen lin- 
jan mies, edustaen siis täysin fasis- 
tista — taantumuksellista — suuntausta. 
Pankkimiehenä — ja —suuromistajaper- 
heeseen kuuluvana hän oli taatusti us- 
kollinen suurpääoman eduille, ja nä- 
mä seikat tekivätkin Rytin sopivaksi 
sotapresidentin paikalle aikana, jolloin 
ei tarvittu valtiomieskykyä eikä itse- 
äistä harkintaa, vaan määrätietoista 
fasistisen sotapolitiikan ajajaa, joka 
olisi valmis uhraamaan koko kansan 
edut ja oikeudet fasismin ja suurpää- 
oman eduille. Niinpä Rytin president- 
tikauden voisi lyhyimmin luonnehtia 
mainitsemalla ne teot, joista sotasyyli- 
lisyysoikeus — tuomitsi hänet yhtenä 
pääsotasyyllisenä. 


1. Puolueettomuuden nimellä tapah- 
tunut — salainen —sotaanvalmistautumi- 
nen vv. 1940—41. ' 


2. Sodan aloittaminen vieläpä edus- 
kunnan tietämättä. 

3. Monien rauhantarjousten torju- 
minen ja eduskunnalta sekä kansalta 
salassapitäminen.= 

4. Liittyminen > fasististen — maiden 
Antikominternpaktiin. 

5. Ribbentrop-sopimuksen — solmia- 
minen . perustuslain — vastaisesti — ja 
maanpetoksellisessa mielessä. 


Nämä olivat sellaisia huomattavam- 
pia tapauksia sodanaikaisessa politii- 
kassa, joihin Rytillä maan päämiehenä 
olisi ollut mahdollisuus vaikuttaa, ja 
se asettaa hänelle suuren henkilökoh- 
taisen vastuun. 


C. G. Mannerheimin presidenttikausi 
/ 1944—1946 


Sodan lähetessä loppuratkaisuaan ja 
fasistien tappion selvetessä oli Rytin 
pakko jättää paikkansa ja hänen tilal- 
leen — valittiin | presidentiksi Manner- 
heim. — Jo uuden presidentin nimi ja 
hänen entiset otteensa olivat takeena 
siitä, että Mannerheim ei suinkaan 
vapaaehtoisesti aja kansanvaltaista ja 
neuvostoystävällistä politiikkaa. —Toi- 
sen maailmansodan jälkeinen erikoi- 
nen poliittinen tilanne ei kuitenkaan 
antanut enää mahdollisuuksia Man- 
nerheimin — aikaisemmin — avoimesti 
edustamalle taantumukselliselle politii- 
kalle, vaan hänen oli otettava huo- 
mioon uudet ulkopoliittiset suhteet se- 


"kä demokraattista kehitystä ja oloja 


vaativa kansa. 

Tämän vuoksi Mannerheimin l1y- 
hyenä presidenttikautena hänen taan- 
tumuksellisuutensa ei päässyt näky- 
viin niin selvästi kuin aikaisemmin, 
mutta millään tavoin ei presidentti 


pyrkinyt edistämään demokraattista 
suuntausta, vaan päinvastoin —suur- 
pääomain omistajat nauttivat hänen 
luottamustaan ja saivat tukea demo- 
kratianvastaisille  pyrkimyksilleen. 


J. K. Paasikiven presidenttikausi 
1946— 


Paasikiven parhaillaan jatkuva pre- 
sidenttikausi alkoi ajankohtana (väli- 
rauhan jälkeen), jolloin Suomen ulko- 
ja sisäpoliittinen tilanne oli huomatta- 
vasti » muuttunut. Kuten = edellä jo 
on = mainittu J: K. Paasikivi oli 


*henkilökohtaisesti: mukana kuningas- 


puuhassa v. 1918, jolloin hän päämi- 
nisterinä ollessaan tynkäeduskunnan 
avulla yritti puoliväkisin tehdä Suo- 
mesta kuningaskuntaa. 

Paasikivi on kuulunut taantumuk- 
sen mustimpaan siipeen, kokoomus- 
puolueeseen, ja hänen politiikkansa on 
ollut sen mukaista. Vaikka muuttu- 
neen = tilanteen ansiosta onkin saatu 
eräitä demokraattisempia lakeja ja 
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asetuksia, niin tänäkään aikana työtä- 
tekevä kansa ei ole saanut valtion 
päämiehen tukea kansanvaltaisille pyr- 
-kimyksilleen. Päinvastoin. Monet kan- 
sandemokraattien esitykset, kuten Va- 
punpäivän muuttaminen palkalliseksi 
vapaapäiväksi, laki virkamiesten erot- 
tamattomuuden kumoamisesta ja puh- 
distuksesta, jne. ovat presidentin kiel- 
teisen asenteen vuoksi jääneet saa- 
vuttamatta. 


Nämä lyhyet katsaukset osoittavat, 
että koko itsenäisyytemme ajan por- 
varisto on pitänyt hallussaan presi- 
dentin paikkaa ja saanut aina valtion 
päämieheltä tukea taantumukselliselle 
politiikalleen. Nämä osoittavat. myös- 
kin sen, miten tärkeätä koko kan- 
samme enemmistölle on, että maan 
korkeimmalle — johtopaikalle — saadaan 
rauhaa ja kansanvaltaista kehitystä 
sekä kansojen välistä veljeyttä puo- 
lustava henkilö. 


MATTI JANHUNEN: 


31 vuotta Suomen kansan puolesta 


SUUREN JUHLAN VUOSIPÄIVÄNÄ 


Elokuun 28—30 päivinä tulee kuluneeksi 31 vuotta Suomen 
Kommunistisen Puolueen perustamisesta. = Noina päivinä, vuosi 
sitten, Suomen työtätekevä kansa juhli 30-vuotista puoluettaan 
tunnuksena: 30 vuotta Suomen kansan puolesta. 

Nyt vuosi myöhemmin, puolueen 31-vuotispäivänä, tov. Janhu- 
nen palauttaa mieliin tuon suuren juhlan tapahtumia ja vaikut- 
teita ja luonnehtii SKPn työtä ja merkitystä taistelussa Suomen 


kansan puolesta. 


SKPn 30-VUOTISJUHLAT 


Vuosi sitten SKP eli monia histo- 
riallisesti merkittäviä hetkiä. Elokuun 
28—29 päivinä SKP vietti 30-vuotis- 
juhlaansa, ja samalla puolueen edusta- 
jat kokoontuivat SKPn VIII edustaja- 
okoukseen Helsingissä. 

Milloinkaan = ei liene maassamme 
mikään puolue viettänyt merkkipäi- 
väänsä niin suuremmoisin juhlallisuuk- 
sin ja niin suuren kansanhuomion koh- 
eena kuin SKP vietti 30-vuotispäi- 
väänsä. 

18 tuhatta ihmistä kulkueessa, yli 
400 puoluejärjestön lippua, tuhatmää- 
rin. merkkejä ja tunnuksia, lukuisia 
juhlatilaisuuksia, kymmenittäin ulko- 
laisia vieraita, lannistumatonta taiste- 
utahtoa ja sytyttäviä puheita — siinä 
SKPn = vastaus niille, jotka puhuivat 
ommunistien. kärsimästä ”murskaa- 
vasta tappiosta” ja siitä, että ”kom- 


munistit ovat saaneet kansalta tuo- 
mionsa”. = Koko — taantumusrintama, 
joka oli huutanut SKPn menetyksistä, 
puhunut kommunistien kannatuksen 
vähenemis ja kansan tuomiosta 
SKPn . politiikalle, sai nähdä SKPn 
puolesta sellaisen kansannousun, jonka 
vertaista Suomessa ei ole aikaisemmin 
nähty. 30 vuotta SKP oli elänyt ja 
taistellut Suomen kansan puolesta. 
Noina — päivinä Suomen työtätekevä 
kansa eli puolueelleen. Noina päivinä 
työtätekevä kansa juhli ja kunnioitti 
puoluettaan. SKPn 30-vuotispäivä oli 
puolueen suuren nousun ja voiman 
osoituksen päivä. Puolueen juhlanäyt- 
tely HTYn A-salissa kertoi SKPn en- 
tisyydestä, työstä ja historiasta. 
Kaikista Suomen maakunnista ko- 
koontunut kulkue kansallispukuineen, 
maakuntavaakunoineen, poliittisine 


tunnuksineen ja satoine lippuineen oli 
osoitus SKPn nykyisestä vaikutukses- 
ta ja voimasta, ja 30.8 48 Hgin 
HTY:n — juhlasalissa alkanut SKPn 
VIII = puoluekokous viitoitti tietä tu- 
levaisuuteen. — Siinä SKPn 30-vuotis- 
päivän — tärkeimmät kohdat ja pe- 
russisältö. Se osoitti, että Suomen- 
kin kommunistit osaavat tehdä työtä, 
juhlia ja taistella. Milloinkaan ei liene 
meidän maassamme =— historiallista 
merkkipäivää — viettäneen « järjestön 
menneisyys ja nykyisyys sillä tavoin 
taittunut valosoihduksi tulevaisuuteen 
kuin SKPn 30-vuotisjuhlissa. 


”On. opittava rakastamaan puoluetta 
enemmän kuin omaa elämäänsä”. — 
Näillä Yrjö Sirolan sanoilla aloitti pu- 
heensa tov. Elli Stenberg SKPn juhla- 
näyttelyn avajaisissa. — ”Mutta voi- 
dakseen rakastaa syvästi ja kestävästi 
ja voidakseen työskennellä sen hyväk- 
si mikä on rakkainta täytyy kommu- 
nistin tuntea puolueensa ja tuntea 
myös, että sen riveissä on löytänyt 
elämälleen oikean paikkansa.” 

Menneen ajan selvyys tuottaa suu- 
rempaa — valoa nykyisyyteen. = Siksi 
SKPn puoluetoimikunta oli jä ä- 
nyt näiden juhlien yhteyteen näytte- 
lyn, jonka tarkoituksena on antaa ha- 
vainnollinen = yleiskuva — puolueemme 
työstä. 

Historiallisten asiakirjojen vakuut- 
tamana näyttely osoitti, ei ainoastaan 
puolueemme jäsenille, vaan koko kan- 
sallemme, että puolueemme poliitiikan 
periaate on aina ollut sama — tais- 
telu työväenluokan ja sosialismin puo- 
lesta. Kaikissa vaiheissa se on tais- 
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tellut kaikkien työlätekevien ryhmien 
oikeuksien ja parempien =elinehtojen 
puolesta ja pyrkinyt järjestämään 
heidät — yhteisrintamaan oikeuksiensa 
puolustamiseksi. Taistelu rauhan puo- 
esta imperialististen suurvaltojen so- 
apolitiikkaa vastaan; taistelu todelli- 
sen. kansanvallan luomiseksi maaham- 
me; Suomen itsenäisyyden säilyttämi- 
seksi ja ystävällisten suhteiden ylläpi- 
ämiseksi myös itäänpäin ovat muo- 
dostaneet sen toiminnan, jota maas- 
samme pidettiin sodan päättymiseen 
asti valtiopetoksellisena. Tämä taiste- 
u on ollut myös taistelua sosialismin 
puolesta, joka on puolueemme pää- 
määrä. e 

Kaikki esineet SKPn historian näyt- 
telyssä puhuivat. O. W. Kuusisen, 
Yrjö Sirolan ja Toivo Antikaisen ku- 
vat kertoivat puolueesta, joka on syn- 
ynyt taistelun tulesta ja taistelua var- 
ten, puolueesta, joka ei ole koskaan 
uopunut taistelusta. Punainen lippu 
vartioi v. 1918 palavaa työväentaloa. 
Numerot puhuvat entisestä ”demo- 
kratiasta”; 14 tuh. vuotta vankilaa 
työväenluokan taistelijoille. Punainen 
käsi — varoilti. suomalais-saksalaisesta 
aseveljeydestä. Paljon puhuvat nu- 
merot osoittivat siitä maksettuja ras- 
kaita laskuja. | 


* x & 


Mieliinpainuva — ja vaikuttava oli 
juhlavieraiden käynti Malmin hautaus- 
maalla. Se oli tuhansien kotimaisten 
ja useiden ulkolaisten juhlavieraiden 
kunnianosoitus niille, jotka v. 1918 ja 
viime sotien raskaina päivinä äntoi- 
vat kaikkensa taistelussa kansanvallan * 
ja työväenluokan asian puolesta. 

Sitä henkeä ja mielialaa, joka tuol- 
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oin vallitsi, kuvannee ehkä parhaiten 
pieni lainaus Irmari Rantamalan v. 
1918, luokkasodan tappioiden jo ol- 
lessa selvästi näkyvissä, kirjoittamas- 
a artikkelista, jonka juhlapuhuja pa- 
autti mieliin: 
”Kun kaikki tiet päättyvät, täytyy 
ajatella matkan jatkamista. Kun illan 
tuntu ennustaa yön tuloa, täytyy ryh- 
yä järjestämään huomispäivän elä- 
mää ja työtä. Raskaimmankaan yön 
aikana, suurimpienkaan onnettomuuk- 
sien hetkellä ei saa antaa epätoivon 
iipiä mieliin hetkeksikään, vaan mitä 
pimeämpi on yönsydän, mitä syvempi 
uhka ja onnettomuus, sitä uhkaavam- 
min on aaeltajan nostettava päänsä 
pystyyn.” 


28. päivän illalla kokoontuivat juh- 
lijat —Kansallisteatteriin ja suureen 
kansanjuhlaan Vesilinnan kalliolle. 

”Yhtä iloisia ja ylpeitä kuin olemme 
veljespuolueittemme arvovaltaisten ja 
kokeneiden toverien läsnäolosta tässä 
juhlassamme — lausui tov. Hertta 
Kuusinen — Kansallisteatterin juhlassa 
— olemme myös siitä, että meillä 
äällä kotimaassammekin ja tässä juh- 
assammekin on läsnä ystäviä ja liit- 
olaisia, joita ”veljeily” porvariston 
katkerasti vihaamien ja pahasti panet- 
elemien kommunistien kanssa ei pe- 
oita, vaan jotka käytännössä ovat 
voittaneet ne epäluulot, joita työväen- 
uokan viholliset ovat sen keskuuteen 
meitä kohtaan kylväneet.” 

”Iloa ja tyydytystä tuottaa meille 
änä päivänä samoin se, että keskuu- 
dessamme on myös niitä oman maam- 
me kommunistisen liikkeen uskollisia 
uranuurtajia, jotka ovat koko tämän 


30-vuotisen taipaleen kulkeneet, kes- 
täneet ja kamppailleet; olleet "perus- 
tamassa «puoluettamme tai sitä tänne 
uomassa, kuin myös niitä, jotka vuo- 
sien ja vuosikymmenien ajan vaarois- 


> ta ja kuvaamattomista uhrauksista vä- 


ittämättä ovat sitä rakentaneet, sa- 
moin kuin niitäkin, jotka jatkuvasti 
iittyvät riveihimme, jakavat yhteisen 
taistelumme tämän hetken vaiheissa.” 
”Kommunistisen puolueen lopullinen 
päämäärä,- sosialismi ja sen korkein 
muoto, täydellinen kommunistinen yh- 
eiskunta, ei ole ristiriidassa myöskään 
sen kanssa, että kommunistit kaik- 
kialla taistelevat kansanvallan ja kan- 
sojen vapauden ja riippumattomuuden 
puolesta. Mitä suurempi vapaus ja 
demokratia jossakin maassa vallitsee, 
sen paremmat ovat myös sosialismin 
toteuttamisen. mahdollisuudet. — Mitä 
suuremmat = sosialistiset tekijät ovat 
maan talous- ja yhteiskuntaelämässä, 
mitä suurempi johdonmukaisesti mar- 
xilaisen työväenliikkeen vaikutus on, 
sitä suurempi on myös työtätekevien 
kansan joukkojen vapaus ja sitä vah- 
vempi koko kansakunnan asema. 
Kommunistinen — puolueemme = on 
alusta lähtien nähnyt, ettei työväen- 
uokka voi voittaa ilman muiden työ- 
ätekevien — tukea ja myötätuntoa. 
Työtätekevä talonpoikaisto ei voi va- 
pautua sitä painavasta ja uhkaavasta 
ahdingosta muuten kuin työväenluo- 
an avulla. Erikoisesti sivistyneistön 
olisi opittava näkemään, etteivät 
myöskään = sivistys, humaanisuus ja 
oikeudenmukaisuus tule yleiseksi ja 
vallitseviksi — piirteiksi kansojen kes- 
uudessa muuten kuin työväenliikkeen 
voimalla ja sen voiton kautta.” 


Messuhalli täynnä juhlivaa yleisöä. 
— ”Punaisten lippujen värjäytyessä 
— työmiehen ja torpparin verestä v. 1918 
lausuttiin SKPn syntysanat. Punaisen 
lipun ollessa valkoisen vallan vainoa- 
ma ja kieltämä kohotti SKP sen ker- 
”ta toisensa jälkeen taistelunsa symbo- 
liksi. Tämä lippu on työmiehen kän- 
säisten kourien kohottamana noussut 
salaa katujen ylle ja lippusalkoihin la- 
pualaisuuden synkkinä vuosina. Tästä 
punaisesta lipusta on taisteltu sankar- 
temme = haudoilla, mielenosoituksissa. 
Se on valanut rohkeutta ja kestä- 
vyyttä ohranakomeroissa, vankiloissa 
ja keskitysleireillä kidutettuihin tais- 
telijoihin. Tänään tekee punainen 
lippu kunniaa puolueelle, joka ei kos- 


SKPn TYÖ JA TAISTELU 


Suomen Kommunistinen Puolue syn- 
tyi tulesta ja tuleen kolme vuosikym- 
mentä sitten, Sen synnyttivät veriin 
päättynyt — vallankumous, uskollisuus 
vallankumoukselle ja sosialismille. Se 
syntyi -vallankumouksellisten maanpa- 
kolaisten, punavankien, tehtaan työ- 
miesten ja kyntäjien aivoissa ja sy- 
dämissä. Vaikka sen syntysanat lau- 
suttiinkin Moskovassa, — olivat "sen 
kehtona tehdas, metsäkämppä, -salo- 
kylän tölli ja vankiselli Suomessa. 
SKP — syntyi — taistelemaan — Suomen 
kansan puolesta, siksi se juurtui alus- 
ta alkaen Suomen kamaralle. 

SKP perustettiin valkoisen terrorin 
raskaina päivinä. Mutta vuosista syn- 
kin antoi kansallemme aatteista valoi- 
simman. Kommunismi tuli eläväksi 
todellisuudeksi myös meidän kansam- 
me keskuudessa. Ja vaikka sitä on 
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kaan ole sitä tahrannut, Suomen Kom- 
munistiselle puolueelle.” 

Näin kaikuivat toveri Aili Mäkisen 
juhlapuheessaan puolueelle ja taistelu- 
tovereilleen * kohdistamat sytyttävän 
lämpimät sanat SKPn 30-vuotisjuhlien 
pääjuhlassa Helsingin Messuhallissa. 


KIKaKO 


Suomen Kommunistinen Puolue juhli 
kulunutta kolmea suurta ja vaikeata 
vuosikymmentä, menneisyyttään. Mut- 
ta kaikilla osanottajilla oli voimakas 

että nämä juhlat merkit- 
sivät lähtöä vielä suurempiin tehtä- 
viin, - vielä merkityksellisempään aika- 
kauteen kansamme historiassa. 


HISTORIALLISET VAIHEET 


yritetty hävittää väkivalloin, valheella 
ja vaikenemisella, sen kylvämä sie- 
men on itänyt. Pienestä alusta on 
tullut suuri liike, ja suuri aate on koe- 
teltu jokapäiväisen taistelun tulessa. 
Se taistelu on taistelua myös Suomen 
kansan puolesta. 


SKPn ensimmäinen kymmenvuotis- 
kausi oli taistelua työväen toiminta- 
ja elinoikeuksien puolesta. Se oli ha- 
jallelyödyn työväenluokan joukkovoi- 
man kokoamisen ja leniniläisen tais- 
telupuolueen rakentamisen kausi. 

Toinen vuosikymmen oli fasismin- 


— ja sodanvastaisen kamppailun ankara 


vuosikymmen. 

Kolmanteen vuosikymmeneen on si- 
sältynyt puolueemme vaikein, sanka- 
rillisin, mutta myös sen heikkoudet 
selvimmin — paljastanut = aika, kahden 
sodan ja kahden rauhan vaiherikkaat 

N 
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vuodet. SKPn kolmas vuosikymmen 
nosti 26 vuotta vainotun maanalaisen 
puolueen julkiseksi joukkopuolueeksi, 
yhteiskunnalliseksi voimaksi, jota ei 
enää koskaan voida maan alle painaa. 

Nämä kolme vuosikymmentä ovat 
sisältäneet voittoja ja tappioita. Ne 
ovat — sisältäneet rajattoman määrän 
sankarillisuutta, rakkautta, sitkeyttä ja 
uskoa sen asian oikeuleen ja voittoon, 
jonka SKP on lippuunsa piirtänyt. Sen 
työstä voidaan löytää heikkouksia ja 
virheitä, sen työntekijöistä taitamatto- 
muutta. Mutta milloinkaan se ei ole 
lakannut taistelemasta työväenluokan, 
kansanvallan, rauhan ja sosialismin 
puolesta. Milloinkaan se ei ole laske- 
nut aseitaan taistelussa Suomen kan- 
san puolesta. 

SKP astuu neljännelle vuosikymme- 
nelleen kahden rintaman välisen tais- 
telun kiihtyessä. Sitä vastassa ovat 
yhtyneen taantumuksen voimat. Sen 
puolella ovat työkansan parhaitten ri- 
vit. Sitä uhkaavat ja parjaavat voi- 
mat, joiden työ on merkinnyt kansal- 
lemme vain hävitystä, - nälkää, kärsi- 


mystä ja kuolemaa. Samat voimat 
haluavat lyödä meidät asemistamme, 
vaikeuttaa työtämme Suomen kansan 
puolesta. 

Mutta taistelun tulessa syntynyttä, 
sen melskeissä kasvanutta ja karais- 
tunutta puoluettamme ei voida enää 
lyödä syrjään maamme yhteiskunnal- 
lisesta elämästä. Sen työtä voidaan 
tilapäisesti vaikeuttaa ja kehitystä hi- 
dastuttaa. Mutta yhtä varmasti kuin 
SKP on kestänyt valkoisen terrorin, 
lapualaiskauden — ja —gestapovainojen 
ajat, yhtä varmasti se kestää yhty- 
neen taantumuksen hyökkäykset. Ja 
yhtä varmasti kuin SKP on noussut 
maan alta joukkopuolueeksi, se myös 
pystyy kohoamaan sellaiseen suuruu- 
teen ja voimaan, joka murskaa taan- 
tumuksen vallan. 

Siksi voitiin SKPn VIII puolueko- 
kouksessa sanoa: 

”Taantumusrintaman = vaalivoitto ja 
kansandemokratian vaalitappio ovat ti- 
lapäisiä pintailmiöitä, suhdanneheilah- 
teluja. Mutta ehdoton ja varma on 
kommunismin voitto.” 


SKPn VIII PUOLUEKOKOUS 


SKP ei rajoittunut vain juhlimaan 
30-vuotispäiväänsä.. Sen — yhteydessä 
pidetty SKPn VIII puoluekokous muo- 
dostui vakavaksi lähtökohdaksi uudel- 
le taipaleelle, uusille tehtäville ja 
uusille voitoille. 

Puoluekokous korosti, että edellisen 
puoluekokouksen arvio kansainvälises- 
tä tilanteesta ja sen kehityksen suun- 
nasta on ollut täysin oikea. Kuluneen 
vaiheen luonteenomainen piirre on ol- 


lut taantumuksellisten ja edistyksel- 
listen voimien yhä kärjistyvä taistelu 
sekä kunkin yksityisen maan sisällä 
että kansainvälisessä mitassa. 

VII ja VIII puoluekokouksen väli- 
senä aikana on selvästi muodostunut 
kaksi vastakkaista leiriä — toisaalta 
imperialistinen, demokratianvastai- 
nen rintama ja toisaalta imperialis- 
minvastainen, demokraattinen rinta- 
ma. 


Imperialistinen leiri, jonka johdossa 
on Amerikan Yhdysvallat, on muodos- 
tunut uhkaksi maailman rauhalle ja 
käy taistelua riistääkseen vapautta ra- 
kastavilta kansoilta niiden riippumat- 
tomuuden ja kansanvaltaisen vapau- 
den. 

Vapautta rakastavien kansojen elin- 
kysymys on torjua nämä orjuuttami- 
sen ja nälkiinnyttämisen suunnitelmat. 
Pienet kansat voivat, turvata riippu- 
mattomuutensa, suvereenisuutensa ja 
kansanvaltaisen hallitusjärjestelmänsä 
vain kuulumalla imperialisminvastai- 
seen, demokraatiiseen leiriin, taistellen 
jokaista yritystä vastaan, joka tähtää 
niiden kansallisen vapauden, itsenäi- 
syyden ja itsemääräämisoikeuden ra- 
joittamiseen. 

Horjumatta kamppaillen kaikkia ra- 
ha- ja virkavallan hyökkäyksiä ja 
taantumuksen juonia vastaan Suomen 
Kommunistinen Puolue tulee johdon- 
mukaisesti ja tinkimättä jatkamaan 
taisteluaan maamme kansanvaltaisen 
rintaman lähimpien päävaatimusten 
puolesta. 

Puolueen on johdettava Suomen työ- 
tätekevää kansaa taisteluun elinehto- 
jensa parantamisen, rauhan ja kan- 
sanvallan puolesta sosialistinen Suomi 
päämääränään, ja tukenaan ystävyys 
ja yhteistyö sosialistisen Neuvostolii- 
ton kanssa. 

VIII puoluekokouksessaan . SKP oli 
yhtenäisempi, taisteluhaluisempi ja teh- 
tävistään tietoisempi kuin ehkä kos- 
kaan ennen. Puolue lähti uudelle 30- 
vuotistaipaleelleen VIII puoluekokouk- 
sen viitoittamaa tietä varmasti va- 
kuuttuneena siitä, että vuosisatamme 
kuuluu kommunismille myös meillä 
Suomessa. Mikään mahti ei saa kos- 
kaan kommunisteja lakkaamaan tais- 
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telemasta uäden yhteiskunnan puoles-' 
a, Suomen kansan puolesta. x: 
* x & 

Vastustajamme ovat taas heittäneet 
syytöksen SKPn diktatuurisista pyrki- 
myksistä. Taantumuspiirien satalukui- 
nen lehdistö päivästä päivään toistaa 
syytöstä, jossa kommunisteja väite- 
tään kansanvaltaisen järjestyksen vas- 
tustajiksi, diklatuurijärjestelmän sa- 
lakuljettajiksi, väkivaltapolitiikan puo- 
lustajiksi jne. Ei ole valheellisempaa 
väitettä kuin syyttää kansanvallan 
vastustajaksi puoluetta, joka koko ole- 
massaolonsa ajan on taistellut kan- 
sanvallan puolesta kansanvaltaisten 
oikeuksien hankkimiseksi niille, joilta 
taantumus oli ne riistänyt. 

Ovatko ne oikeutettuja syyttämään 
SKPtä väkivaltapolitiikasta, joiden ti- 
lillä on 5.000 punakaartilaisen henki 
luokkasodassa. Jotka valkoisen ter- 
rorin vuosina teloituttivat 18.564 työ- 
läistä. Tappoivat vankileireillä näl- 
kään 17.783 ihmistä. Vangituttivat 
yli 285.000 kansalaistamme, — joista 
67.788 tuomittiin kuritushuone- ym. 
rangaistuksiin. Joiden valtakautena 
1919—44 Suomen työväestö sai kärsiä 
14.000 vankilavuotta. Joiden väkival- 
tapolitiikan ja sotaseikkailujen hinta- 
na oli vv. 1939—44 78.829 kaatunutta, 
50.000 * invaliidia, 47.000 sotaorpoa, 
27.000 sotaleskeä ja 421.000 siirtolais- 
ta. Joiden väkivaltapolitiikka maksoi 
maalle 321.300 miljoonaa mk armieijan - 
menoina. — 226.300 miljoonaa muina 
sotakuluina ja 128.000: miljoonaa sota- 
korvauksina. 

Tämän kaiken ja mittaamattoman 
paljon muita menetyksiä ja kärsimyk- 
siä on taantumuksen väkivaltapolitiik- 
ka Suomen kansalle maksanut. 


VUOSISATAMME KUULUU KOMMUNISMILLE 


Yhtenä SKPn nykyisen kauden po- 
liittisena  päätunnuksena on: Vuosi- 
satamme kuuluu kommunismille. Kun 
sanomme näin, niin ei se ole kerskai- 
ua eikä yksityisen mielilauselma, 
vaan se perustuu marxilais-leniniläi- 
sen teorian opetuksiin ja nykyisen ti- 
anteen todellisuuteen. 

Toisen maailmansodan tärkein tu- 
os oli se, (— kuten Zhdanov osoitti 
Kominformin perustavassa kokoukses- 
sa —) että Saksa ja Japani — kapi- 
alismin kaksi hyökkäävintä ja mili- 
taristisinta maata — kärsivät sodassa 
tappion. Kuudesta imperialistisesta 
suurvallasta (Saksa, Japani, Englan- 
i, USA, Ranska ja Italia) 'on vain 3 
jäänyt jälelle. Kolme on pudonnut pois 
sotilaallisesti murskattuna (Saksa, Ja- 
pani, Italia). Ranska on myös hei- 
kentynyt ja menettänyt entisen merki- 
tyksensä —suurvaltana ja Englannin 
asema on järkkynyt sen taloudellisen 
ja = sotilaallisen heikkenemisen takia 
sodan aikana. Kaikista kapitalistisis- 
a suurvalloista vain yksi, USA, sel- 
viytyi sodasta taloudellisesti ja soti- 
laallisesti huomattavasti voimistunee- 
na. Joukko keski-ja kaakkois-Euroo- 
pan maita on irroittautunut imperia- 
istisesta järjestelmästä. Näissä mais- 
sa On syntynyt uusi demokraattinen 
järjestelmä, joka antaa mahdollisuu- 
den laskea perustan siirtymiselle so- 
sialistisen kehityksen tielle. Äärettö- 
mästi on sodan tuloksena kasvanut 
Neuvostoliiton kansainvälinen asema 
ja arvovalta. 


”Sota, joka oli tuote kapitalismin ke- 
hityksen epätasaisuudesta ja ristirii- 
tain kärjistymisestä on johtanut tämän 
epätasaisuuden ja ristiriitain jatku- 


vaan kärjistymiseen” (Zhdanov). Ka- 


* pitalistisen maailman kuva on perin- 


juurin muuttunut ja sen voimavarat 
heikentyneet. Imperialisminvastainen 
eiri on kasvanut. 
Ei ole unohdettava, että sosialismi 
on lopullisesti voittanut !/s maailmas- 
a, että Euroopan 500 miljoonaisesta 
ansasta noin 300 miljoonaa elää so- 
sialistisen sektorin sisällä tai on no- 
peasti kehittymässä kohti sosialismia 
ja että kapitalistisen Euroopan jäljel- 
äolevasta 200 milj. väestöstä suurim- 
man osan muodostavat demokraatti- 
sesti ajattelevat kansalaiset ja että de- 
mokraattiset voimat ja järjestöt ovat 
kaikissa — kapitalistisissakin — maissa 
huomattavasti kasvaneet ja niiden joh- 
dossa ovat voimassa ja taidossa mo- 
ninkertaistuneet kommunistiset puolu- 
eet. Koko maailman mitassa asiaa 
tarkastellen näemme, että Kiinan 
kansanarmeijan -saavuttamain ratkai- 
sevain voittojen jälkeen on lähes puo- 
let maailmaa liittynyt imperialismin- 
vastaiseen rintamaan. 

Sellaiselta näyttää tämän hetken 
maailman yleiskuva. Kapitalistisen 
maailman perusteet ovat pahasti järk- 
kyneet ja sosialismin eteenpäin menon 
mahdollisuudet lisääntyvät. Vain pi- 
ni ryhmä suuromistajia ja heidän 
aseenkantajiaan yrittää pitää yllä van- 
haa kapitalistista järjestelmää ja käy- 
dä epätoivoista taistelua voittoisaa so- 
sialismia vastaan. 

Näihin tosiasioihin nojaten me voim- 
me liioittelematta sanoa, että vuosisa- 
tamme kuuluu kommunismille. Tätä 
korosti. myös tov. Hertta Kuusinen 
Kansallisteatterissa vietetyn juhlan 
juhlapuheessaan sanoessaan. 


”Toverit ja ystävät. Kun sanomme, 
että vuosisatamme kuuluu kommunis- 
mille, emme tee sitä tehostaaksemme 
itseämme, vaan sen vuoksi, että tun- 
nemme sen suuren vastuun ja ne suu- 
ret vaatimukset, joita aikamme kom- 
munistisille puolueille johdonmukai- 
sesti marxilaisina puolueina asettaa. 
Emme tee sitä kieltääksemme taiste- 
lumme yhtenäisyyttä toisten rauhan 
ystävien, kansojen vapauden ja uuden 
yhteiskunnan — kannattajien = kanssa, 
vaan korostaaksemme sitä seikkaa, 
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että kommunistien on oltava eturivis- 
sä tätä yhtenäisyyttä luomassa. Emme 
puhu kommunistisesta yhteiskunnasta 
sosialistisen yhteiskunnan vastakohta- 
na, vaan sen korkeimpana muotona, 
yhteiskuntana, jossa jokaisen ihmisen 
on mahdollista elää täysin riippumat- 
tomana taloudellisesta ja henkisestä 
ahdingosta ja samalla antaa kaikken- 
sa yhteiskunnan hyväksi, yhteiskunta- 
na, jossa työ on muuttunut raskaasta 
velvollisuudesta jokaisen ihmisen elä- 
män tarkoitukseksi.” 


KOLMAS VIESTI — VOITON VIESTI 


SKPn 30-vuotisjuhliin tuotiin juh- 
laviesti. Se oli lähtenyt liikkeelle sak- 
salaisten tuhoamasta ja polttamasta 
Lapista. Se oli kulkenut kautta Suo- 
men. Yli 40 tuh. kilometriä sitä oli 
kuljetettu — junilla, autoilla, laivoilla, 
hevoskyydillä, polkupyörillä ja kym- 
meniä ehkäpä satojakin kilometrejä 
olivat toverit kuljettaneet sitä jalkai- 
sin. Matkan varrella kaikki puolue- 
järjestöt = olivat: kirjoittaneet siihen 
nimensä. Se oli puoluejäsenten kol- 
lektiivinen — joukkotervehdys  SKPlle 
sen 30-vuotispäivänä. 

Vastaanottaessaan tuon juhla-adres- 
sin, joka käsitti 5 suurikokoista ni- 
dettä, tov. Hertta Kuusinen palautti 


mieliin sen viestin, joka 30 vuotta sit- 
ten oli kiertänyt työläiseltä työläiselle, 
torpparilta' torpparille kautta Suomeri. 
Viestin, joka kertoi SKPn perustami- 
sesta. Toveri Kuusinen lausua toivo- 
muksenaan ja vakaumuksenaan, että 
Suomen maan yli on vielä kiertävä 
kolmas viesti — kansandemokratian ja 
sosialismin voiton viesti. 

Kulunut vuosi on osoittanut, että 
niin tulee tapahtumaan — että SKPn, 
kansandemokratian = ja — sosialismin 
voiton viesti on kerran kulkeva kaut- 
ta Suomenmaan. 

Eteenpäin kansanvallan, rauhan, so- 
sialismin puolesta! 

Eteenpäin Suomen kansan puolesta! 


ELLI PARKKARI 


VIII puoluekokouksen päätökset ja 


nykytilanne 


Kun Suomen Kommunistinen Puo- 
lue vuosi sitten juhli 30-vuotista tais- 
telutaivallaan, pidettiin sen yhteydes- 
sä myös puolueen VIII edustajako- 


kous, "jossa entisiä taistelukokemuk- 


sia ja edessä olevaa tilannetta punni- 
ten — luotiin — suuntaviivat vastaiselle 
taistelulle. Nämä suuntaviivat määri- 
teltiin lähinnä kolmelle eri alalle, ni- 
mittäin: ' 


1. ulkopolitiikassa ystävyy- 
den lujittaminen Suomen ja Neu- 
vostoliiton välillä; 


- sisäpolitiikassa = fasismin 
täydelleen juurittaminen pois yh- 
teiskunnastamme ja sen vastus- 
taminen kaikissa sen ilmenemis- 
muodoissa; 


- talouspolitiikassa mono- 
polipääoman käsissä olevien suur- 
ten teollisuus- ja voimalaitosten, 
liikepankkien ja vakuutuslaitos- 
ten kansallistaminen. 


Näiden — tehtävien suorittamiseksi 
päätettiin kiinnittää entistä vakavampi 
huomio puolueen joukkotyön voimis- 
tamiseen ja aatteellisen lujuuden sekä 
taistelukuntoisuuden kohottamiseen. 

Nyt vuoden kuluttua, puolueemme 
31-vuotispäivän merkeissä on syytä 
tarkastella, miten näitä päätöksiä on 
kyetty käytäntöön / soveltamaan, to- 
teuttamaan jokapäiväisessä elämässä, 
ja mitä merkitystä näillä päätöksillä 
on tämän päivän taistelutilanteelle. 


Tätä —tarkkailtaessa on kuitenkin 
muistettava, että puolueemme työlle 
ja taistelulle antaa oman leimansa, 
paitsi kulloinkin = vallitseva sisä- ja 
ulkopoliittinen tilanne, myöskin kan- 
sainvälinen. tilanne. Niinpä amerikka- 
laisen imperialismin tukema suurpor- 
variston poliittinen hyökkäys ja no- 
peasti voimistuva taloudellinen pula 
ovat voimistaneet meilläkin suurpää- 
oman hyökkäystä kaikilla rintamilla ja 


se uhkaa vakavasti työläisten elinta- ' 


soa. Lisäksi on muistettava, että 


maassamme on jo yli vuoden ollut 
suurpääoman — tukema = sosialidemo- 
kraattinen ns. ”kolmannen- tien” hal- 
litus, joka on tehnyt kaikkensa puo- 
lueemme työn ja maamme demokraat- 
tisen kehityksen jarruttamiseksi. 

Tämän vuoksi taistelu suurpääomaa 
ja sitä tukevan oikeistososialidemokra- 
tian työtätekevän kansan elintasoon ja 
oikeuksiin — kohdistamaa — hyökkäystä 
vastaan onkin ollut puolueemme työn 
pääkohteena. 


Kun näin puolueemme vuosipäivän 
merkeissä — tarkastelemme — kulunutta 
kautta — ja — suoritettua työtä huo- 
maamme, että VIII puoluekokouksen 
asettamat tehtävät ovat olleet oikeat 
ja että niiden pohjalla on myöskin 
saavutettu — tuloksia.  Puoluetyömme 
on voimistunut kaikilla aloilla. Tämä 
johtuu ennen kaikkea siitä, että puo- 
lueemme jäsenistö alkaa entistä pa- 
remmin ymmärtää marxilais-leniniläi- 
sen teorian merkityksen ja välttä- 
mättömyyden puolueemme k nöl- 
lisenkin työn perustana. Tämä taas 
puolestaan on saanut aikaan sen, että 
teoreettista tietoisuutta on pyritty va- 
kavasti syventämään. Kurssit, opin- 
tokerhot, kirjeopiston välityksellä ja 
yksin tapahtuva opiskelu ovat suuresti 
voimistaneet puolueemme marxilaista 
teoreettista tasoa ja jäsenistölle on al- 
kanut tulla eläväksi tietoisuudeksi se 
tosiasia, että ”teoria ja ainoas- 
taan teoria- voi antaa liik- 
keelle varmuuden, kyvyn 
perehtyä asioihin ja ym: 
märtää ympärillä sattu- 
vien tapausten syy-yhteys” 
(Stalin). 


Tästä teoreetiisen tietoisuuden sy- 
venemisestä on ollut eläviä esimerk- 


469 


kejä ja selvästi näkyviä tuloksia 
myöskin käytännöllisessä työssä. En- 
tistä määrätietoisemmin työskennellen 
ja perustellusti asioita selvitellen'puo- 
lueemme jäsenet ovat kyenneet osoit- 
tamaan oikeistososialidemokratian 
suurpääomaa tukevan politiikan sekä 
myöskin sen, mihin kommunistinen 
puolue pyrkii, ja mikä on kunkin oma- 
kohtainen osuus tuossa taistelussa. 
Varsinkin työpaikoilla on ollut näky- 
vissä huomattavaa käsitteiden selve- 
nemistä, mikä on tullut esiin mm. 
väittelyissä, joukkokeskusteluissa sekä 
eri yhteyksissä suoritetuissa vaaleis- 
sa, joissa vasemmislolaisten ehdokas 
on saanut työpaikkansa työläisten 
enemmistön — kiistattoman — kannatuk- 
sen — esim. — luottamusmiehen — pai- 
kalle. Myöskin se näkyy työläisten 


taisteluvalmiudessa — ja liikehtimisten 
nousussa, jota osoittavat esim. useat 
lakot ja lakonuhkat. Työläiset ovat 
elintasonsa kiristyessä oppineet huo- 
maamaan yhä selvemmin, että ainoa 
keino puolustaa oikeuksiaan on kom- 
munistisen puolueen johtama 'uupu- 
maton taistelu suurpääomaa vastaan. 

Taistelu vuoden kuluessa on enti- 
sestään kärjistynyt ja suurpääoman 
hyökkäys yhä voimistunut. Mutta 
tämä hyökkäyksen voimistuminen ei 
ole suurpääoman voiman, vaan heik- 
kouden merkki, ja se osoittaa, että 
erusta suurpääoman alla horjuu va- 
kavasti. Tätä suurpääoman hyök- 

stä ei kuitenkaan ole aliarvioitava, 
sillä silloin se voi muodostua vaka- 
vaksi vaaraksi kansamme demokraat- 
iselle kehitykselle. On selviteltävä 
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se tosiasia, että taantumuksen hyök- 
äys on voimakas ja vaarallinen. Vie- 
lä vaarallisempi se on sen vuoksi, että 
oikeistososialidemokratia pyrkii entistä 
täyttämään 


äikäilemättömämmin 
suurpääoman sille uskoman tehtävän: 
riisumisen — aseettomiksi 


yöläisten 
aantumuksen hyökkäyksen edessä. 

Tilanne on nyt kuitenkin toinen 
kuin ennen toista maailmansotaa. De- 
mokraattisen kehityksen turvana on 
nyt entistä voimakkaampi Neuvosto- 
iitto "ja sen rinnalla suuret kansan- 
demokraattiset maat. Nyt on yli maa- 
ilman ulottuva voimakas Neuvostolii- 
on johtama rauhanrintama, joka on 
järjestynyt yhtenäiseksi voimaksi so- 
dan lietsojia vastaan. Toiseksi koko 
kapitalistinen — maailma — kamppailee 
uusien — taloudellisten ja poliittisten 
pulien sekä ristiriitojen vaikeuksissa. 
Taistelu on raskas ja vaatii voimia 
sekä vakavaa työtä, mutta se on hel- 
pommin = voitettavissa kuin koskaan 
aikaisemmin. 

Tämän vuoksi ovat puoluekokouk- 
semme vuosi sitten asettamat teh 
vät myöskin tämän päivän tehtäviä. 
Tärkeimmiksi taistelukysymyksiksi 
nousevatkin ennen kaikkea taiste- 
lu rauhan puolesta sotaa 
vastaan, ystävyys Neuvos- 
toliiton kanssa sekä työtäte- 
kKevän kansan taloudellis- 
ten ja poliittisten oikeuk- 


Ää K STA 
sien puolustaminen Mutta näi- 


den tehtävien toteuttaminen käytän- 
nössä, suurten joukkojen nostaminen 
ja järjestäminen taisteluun niiden puo- 
lesta on mahdollista vain, jos puolueen 
jäsenet aatteellisesti, poliittisesti ja 
käytännöntoiminnassaan — ovat = aina 


valmiita tinkimättä työskentelemään 


puolueen antamien ohjeiden ja pää- 


tösten mukaisesti ja samalla pyrki- 


*vät laajentamaan marxilaista tietoi- 


suuttaan. 


Onkin entistä paremmin kyettävä ' 


osoittamaan, että ei voi olla muuta 
suin= kaksi rintamaa: työtätekevien 
oikeuksien ja sosialistisen yhteiskun- 
nan puolesta tai kapitalistien ja kapi- 
talistisen yhteiskunnan puolesta. On 
osoittamaan, että ty 

ja työtätekevän kansan edut eivät ole 
ristiriidassa keskenään, mutta ne ovat 
certakaikkiaan sovittamattomat suur- 
pääoman etujen kanssa. Joko työ- 
väen puolesta tai sitä vastaan, mitään 
kolmatta tietä ei voi olla. Ja joka 
vähänkään — heikentää tai hajoittaa 
työtätekevien voimia, koettaa estää yh- 
enäisen, kapitalisminvastaisen taiste- 
urintaman muodostumista, hän m 

kin toimii kapitalistien ei työväen- 
luokan etujen puolesta. Tämä totuus 
oli ennen vuoden 1918 luokkasotaa 
selvä jo vanhassa sosialidemokraat- 


isessä työväenliikkeessä sen heikos- 
ta marxilaisesta teoreettisesta tasosia 
ja tä ristiriidoista huolimatta. 
Taistelu työväen puolesta kapitalis- 
teja vastaan sosialismi kaukaisena, 
epämääräisenä ihanteena oli tuon kau- 
den työväenliikkeen toimintaohje. Nyt 

i ole enää vain ihanne. Se 
on käytännössä toteutettu uusi edis- 
tyksellinen luokaton yhteiskunta, joka 
joka hetki kykenee osoittamaan pa- 


-remmuutensa kapitalistisen järjestel 


män rinnalla. Jo se, että oikeistoso- 
sialidemokraatit suhtautuvat vihamie- 


lisesti tähän uuteen sosialistiseen yh- 


teiskuntaan = kiivaasti puolustaen ja 


tukien — kapitalismia — siten joutuen 
jokapäiväisessä käytännön politiikas- 
saan. jatkuvasti estämään ja jarrut- 
tamaan työväen taistelua, luulisi riit- 
tävän asioita oikeudenmukaisesti pun- 
nitsevalle osoittamaan, että vain yh- 
distetyin voimin työtätekevä kansa 
voi puolustaa oikeuksiaan. Samalla on 
elävien esimerkkien avulla osoitetta- 
va, että vain kommunistinen puolue 
on aina määrätietoisesti pyrkinyt ja 
pyrkii yhdistämään työtätekevien voi- 
mat taisteluun oikeuksiensa puolesta, 
päämääränään — suurpääoman pakko- 


' vallan nujertaminen ja luokaton sosia- 


listinen yhteiskunta. 
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VIII — puoluekokouksen — päätökset 
ovat siis elävä ohje tämän päivän tais- 
teluille, Ni on edelleenkin tutkitta- 
va ja etsittävä keinoja, joiden avulla 
ne parhaiten toteutetaan käytännössä 
kullakin paikkakunnalla ja sitä tietä 
koko maan mitassa. On muistettava, 
että voitto tässä taistelussa suurpää- 
omaa — vastaan on mahdollinen vain 
sillä ehdolla, että entistä enemmän 
voimistetaan työtä kaikilla rintaman 
osilla, entistä laajemmat joukot saa- 
daan taisteluun mukaan ja entistä lu- 
jemmaksi terästetään puolueemme jo- 
kaisen jäsenen marxilais-leniniläinen 
teoreettinen sekä käytännöllinen tais- 
teluvalmius. 


Teorian kysymyksiä 


TUURE LEHEN 


Vanhan työväenliikkeen aatteellinen 
perintö 


Helsingin Työväenyhdistyksen talon juhlasalissa heinäkuun 2 pnä 1949 pidetty 
esitelmä. 


Työväenluokka ei saa mitään ilmai- 
seksi. Alkeellisimmat ihmisoikeutensa- 
kin on sen vallöitettava ankarassa tais- 
elussa kapilalistisia riistäjiä vastaan. 
”Pääoma”, sanoo Karl Marx, ”on häi- 
säilemättömän välinpitämätön työmie- 
hen terveydestä ja elämänpituudesta, 
ei yhteiskunta pakota sitä siitä 
välittämään”. 
50 vuotta sitten tapahtunut Suomen 
yöväenpuolueen perustaminen oli tu- 
os tämän totuuden selvenemisestä 
yöväenluokan — etujoukolle.. Katkerat 
ettymykset olivat opettaneet sille, et- 
tä kapitalistiluokka on kuuro kansan 
avunpyynnöille ja että vain pakko voi 
aivuttaa sen myöntymään työläisten 
oikeutettuihin vaatimuksiin. 

Suomen Työväenpuolueen perusta- 
mista — edeltäneen — wrightiläisen her- 
rassosialismin valtakaudella olivat työ- 
äiset saaneet toisenkin arvokkaan ope- 
uksen, He olivat oppineet kavahta- 
maan niitä ”työväen ystävinä” esiin- 
tyneitä säätyläisiä, jotka pyrkivät alun 
itäen taittamaan työväenliikkeen kä 

jen, alistamaan sen porvariston isä 

seen holhoukseen ja korvaamaan työ- 


väen luokkataistelun herrojen kapita- 
listien pöydältä mahdollisesti tippuvien 
armopalojen — nöyrällä — odotuksella, 
luottamuksella riistäjien hyvään tah- 
toon. 

Turun kokouksen suuri historiallinen 
merkitys onkin juuri siinä, että silloin 
maamme — työväenliike = sanoutui irti 
porvariston — talutusnuorasta ja lähti 
pä vän luokkataistelun tielle.. Suo- 
men = työväenliikkeen = esihistoria oli 
päättynyt. Oli alkanut itsenäisen val- 
tiollisen työväenliikkeen kausi. 

Vuosi 1918 muodostaa uuden jyrkän 
rajapyykin työväenliikkeemme histo- 
riassa. Vanhan työväenpuolueen kan- 
tajoukosta muodostuu kaksi uutta 
puoluetta, kommunistinen ja uussosia- 
lidemokraattinen. Kumpikaan ei jatka 
vanhan työväenpuolueen linjaa sellai- 
senaan. Toinen menee eteenpäin, toi- 
nen. taaksepäin. Työväenliike ei voi 
polkea paikallaan, se voi joko edistyä 
tahi taantua, karaistua tahi rappeutua. 
Kommunistit eivät tiettävästi ole 
pyrkineetkään | samaistamaan itseään 
vanhan sosialidemokraattisen puolueen 
kanssa. Mutta vielä vähemmän suo- 


sittelemme nykyisten uussosialidemo- 
kraattien niin menettelevän, sillä sel- 
laisella. demagogialla on hyvin lyhyet 
jäljet.  Myönnettäköön, että vanhan 
työväenpuolueen äärimmäisellä oikeis- 
tosiivellä ja varsinkin sitä edeltänees- 
sä wrightiläisessä herrassosialismissa 
ilmeni yhtä ja toista sellaistakin, min- 
kä nykyisetkin oikeistososialidemokraa- 
tit voivat omaksua. Mutta jos seu- 
raamme vanhan työväenliikkeen pro- 
letariaatin valtavirtauksia, sen arvo- 
valtaisempien edustajien 'sanoja ja te- 
koja, sen enemmistön kantaa kuvasta- 
via = puoluekokousten päätöksiä, niin 
saamme toisenlaisen, valoisamman ku- 
van. 

Saamme kuvan vanhantyyppisestä 
työväenpuolueesta, jota vaivasivat mo- 
net heikkoudet, mutta joka kuitenkin 
piti korkealla sitä luokkataistelun, so- 
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sialismin ja proletaarisen internationa- 
lismin lippua, jonka oikeistososialide- 
mokratia on hyljännyt, mutta jota 
maamme vasemmistolainen työväen- 
liike, kommunistinen puolue, Suomen 
Sosialistinen Työväenpuolue, työväen 
yhteisrintama-ajatuksen puolesta tais- 
tellut —”Soihdun” ryhmä, ”kuutos- 
ten” edustama sosialidemokraattinen 
oppositio ja kansandemokraattinen lii- 
ke ovat edelleenkin seuranneet. Vanha 
työväenpuolue pystyi myöskin anta- 
maan useita esimerkkejä taistelusta 
luokkapetturuutta — ja periaatteetonta 
luokkasovinnon politiikkaa, opportunis- 
mia, vastaan. 

Nämä ovat ne keskeiset seikat, joita 
joudumme palauttamaan mieliin koske- 
tellessamme kysymystä vanhan työ- 
väenliikkeen aatteellisesta perinnöstä. 


LUOKKATIETOISUUS JA LUOKKATAISTELU 


Valaisevaa on verrata vanhan työ- 
väenpuolueen omaksumaa luokkatais- 
telun kantaa nykyisen oikeistososiali- 
demokratian julistamaan luokkarauhan 
evankeliumiin. Lainaan Sosialistisesta 
Aikakauslehdestä pienen otteen nykyi- 
sen sosialidemokraattisen puolueen va- 
listussihteerin — siis kaikkein kor- 
keimman propagandaviranomaisen — 
kirjoituksesta. Se ”valistus” on täl- 
laista: 

”Vain syvähenkinen elämä vapaut- 
taa meidät luokka-ajattelusta. Sosiali- 
demokraattinen elämänkäsitys ei suo- 
si luokka-ajattelua, vaikka meidän on 
teknillisistä syistä useinkin käytettä- 
vä luokkataistelutermiä. Kun me py- 
rimme luomaan luokatonta yhteiskun- 
taa, on ehtona mm. se, että vapau-- 
dumme luokka-ajattelusta jo nykyises- 


sä luokkayhteiskunnassa”. (Sosialisti- 
nen Aikakauslehti, n:o 11—12, v. 1948, 
sivu 275.) 

Pari viikkoa sitten torjui Suomen 
Sosialidemokraatti — johtavassa kirjoi- 
tuksessaan jyrkästi sen väitteen, että 
sosialidemokraattinen — puolue — olisi 
luokkapuolue, selittäen tuon väitteen 
”ilkeämieliseksi  vääristelyksi”. ja to- 
distellen, että mainittu puolue pyrkii 
vain ”yhteiseen hyvään”. 

Siis: pois luokkatietoisuus, alas luok- 
kataistelu. Sellainen on nykyinen viral- 
linen — ”sosialidemokraattinen elämän- 
käsitys”. En aio polemisoida mokomaa 
”elämänkäsitystä” vastaan. Tämän po- 
lemiikin on selvin ja vakuuttavin sa- 
noin suorittanut 44 vuotta sitten van- 
han — työväenliikkeen — kunnioitettava 
uranuurtaja, — sivistynyt ja maltillinen 
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ohtori af Ursin, joka vuonna 1905 jul- 
kaisemassaan kirjoituksessa ”Luokka- 
tietoisuus ja luokkataistelu” lausuu: 

”Luokkatietoisuus  köyhälistössä on 
ehdottomasti kohotettava . .. Mutta, 
nuutanee joku työväenaatteen vastus- 
aja, siinähän sitä nyt ollaan. Itsekkäi- 
syys työväenkin puolella, sama itsek- 
käisyys, josta porvaristoa niin usein 
syytetään. Luokkatietoisuutta, luokka- 
etuja! Eikö pitäisi harrastaa kaikkien 
yhteisiä etuja, yleisharmoniaa? Niin, se 
kuuluu kyllä kauniilta, mutta todelli- 
suudessa se on yhtä mahdotonta kuin 
caljupään miehen tukistaminen. Maail- 
man olot ovat kerran semmoiset, että 
ne liikkuvat — toistaiseksi — luokka- 
vastakohtien — pohjalla. Emmekä voi 
tästä — vapautua muulla tavalla kuin 
uokkataistelun kautta. Marx on sel- 
vin piirtein näyttänyt, että luokkavas- 
takkaisuus = vasta silloin häviää 
köyhälistö pääsee valtaan . . . 
hälistön — voitto luopi kaikkien 
laisten yhteiset edut .. .”.(N. 
Ursin: ”Proletaariaatteita”, s. 
245.) 


Ja vielä pieni näyte siitä ylistysvir- 
restä, jonka af Ursin virittää luo ka- 
taistelulle kirjoituksessaan ”Luokka- 
taistelu ja ihmisrakkaus” vuodelta 
1909: ' 


”Mutta rakkaus, tuo kaikkivaltias 


voima, minne joutuu se tässä luo ka- 


taistelussa? Se on juuri tämän luok- 
kataistelun varsinaisesti elähdyttävänä 
voimana. Rakkausko taistelun, sodan 
elähdyttävänä voimana? Juuri niin . .- 
Kaikkein pahin nykyisessä yhteiskun- 
nassa on tässä samassa yhteiskunnas- 
sa vallitseva kapitalistinen järjestelmä, 
joka ehdottomasti tuomitsee sen valta- 
van enemmistön kurjuuteen, palkkaor- 


jiksi, ja vähemmistön, piskuisen jous" 
kon, edellisen nylkijäksi . .. Todellinen ' 
ihmisrakkaus vaatii — ehdottomasti 
luokkataistelun, — sillä ainoastaan se 
eivätkä kauniit saarnat ja vaatimuk- 
set ihmisten sisällisestä muuttumises- 


ta näiden johdosta voi aikaansaada pe- "I 


rinpohjaisen ja .. . pysyväisen muu- 
toksen nykyisissä kurjissa oloissa . . - 
Ihmiskunnan ylevintä evankeliumioppia 
on luokkataistelu” (e.m. teos, s. 249— 
253). 
Näissä af Ursinin lausunnoissa on 
tarpeeksi vastausta niille ”syvähenki- 
sille” — veijareille, jotka ratsastelevat 
vanhan sosialidemokraattisen puolueen 
nimellä, mutta kiroavat luokkataiste- 
un ja saarnaavat riistäjien ja riistetty- 
jen etujen yhteisyyttä. af Ursin oli 
oikeassa — leimatessaan — tuontapaiset 
saarnamiehet ”työväenaatteen vastus- 
ajiksi”: 
Vanhan — sosialidemokraattisen puo- 
lueen ohjelma ja sen puoluekokous- 
en päätökset lyövät jokaisella tätä 
asiaa — koskevalla lauseellaan korville 
nykyisen oikeistososialidemokratian 
johtajia. — Forssan kokouksessa 1903 
hyväksytyssä puolueohjelmassa sano- 
aan: 4 
”Suomen sosialidemokraattinen puo- 


-lue tulee aina kaikissa valtiollisissa ja 


taloudellisissa kysymyksissä — valvo- 
maan köyhälistön luokkaetuja ja vas- 


tustamaan tarmokkaasti kaikkea luok- 


cavastakohtien himmentämistä.” 
Kotkan puoluekokouksessa 1909 yk- 
simielisesti hyväksytyssä päätöslausel- 
massa annetaan seuraava vakava va- 
roitus sosialidemokraattiselle eduskun- 
taryhmälle: 
” 0. Älköötkä sosialidemokraattiset 
edustajat . . . koskaan yrittäkö peitel- 
lä tahi sekottaa luokkavastakohtia eikä 


tavotella nykyoloissa yhteiskunnallisen 
rauhan harhakuvaa, sillä kaikki senkal- 
tainen pyrkimys eduskunnassa, kuten 
eduskunnan = ulkopuolellakin, on työ- 
väenliikkeen —eksyttämistä, joka, jos 
onnistuisi, muuttaisi sosialidemokraat- 
tisen — puolueen nykyiseen järjestel- 
mään — mukautuvaksi — porvarilliseksi 
uudistuspuolueeksi. 

Päinvastoin on sosialidemokraatti- 
sille edustajille muistutettava, että 
mitä itsenäisemmin he taistelevat, mitä 
horjumattomimmin he "pysyvät aina 
periaatteellisen vastustuksen kannalla 
nykyiseen luokkavaltaan nähden, ja 
mitä leppymättömämmin he hyökkää- 
vät tähän anastajien hallitsemäan yh- 
eiskuntaan kuuluvaa sortoa, vääryyt- 
tä ja turmelusta vastaan, sitä enem- 
män on tuloksia heidän työstään ja 
sitä enemmän pienetkin eduskunnassa 
saavutetut = parannukset hyödyttävät 
ja jouduttavat työväenasian lopullista 
voittoa.” 


Näiden vanhan sosialidemokraattisen 
puolueen virallisten kannanilmaisujen 
valossa näemme selvästi sen kuilun, 
joka eroittaa nykyisen oikeistososiali- 
demokratian vanhasta työväenliikkees- 
tä. Kun nykyisen sosialidemokraattisen 
puolueen johtomiehet pitävät kaikesta 
huolimatta tarpeellisena väittää omaa 
puoluettaan samaksi kuin entinen sa- 
manniminen — luokkataistelupuolue — oli, 
on heidän pakko turvautua nauretta- 
viin meriselityksiin. He näet selittävät 
sosialidemokraattisen puolueen lakan- 
neen = olemasta + luokkapuolueena = ja 
omaksuneen — n.s. —”valtakunnallisen 
ajattelun hengen” sen jälkeen kun 
Suomen työväestö on muka kohonnut 
”tasavertaiseen asemaan muiden kan- 
salaisryhmien kanssa”. He varovat to- 
sin visusti ilmoittamasta meille sitä ai- 
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aa ja hetkeä, josta lähtien tehtaan- 
yömies on tässä maassa kohonnut 
”tasavertaiseen asemaan” teollisuuska- 
pitalistin kanssa, muonamies suurtilan- 
omistajan kanssa, riistetty riistäjän 
sanssa. Mutta kun muistamme, että 
v. 1918 perustetun uuden sosialidemo- 
craattisen — puolueen oikeistojohtajat 
aloittivat jo silloin uransa vanhan työ- 
väenliikkeen — luokkataisteluperinteiden 
ieltämisellä ja kiroamisella, niin saa- 
nemme tulkita heidän nykyiset meri- 
selityksensä niin, että se oli vuoden 
918 tammikuussa aloitettu aseellinen 
päällekarkaus Suomen — työläisten ja 
orpparien kimppuun ja sitä seurannut 
valkoinen terrori, joka kohotti tämän 
maan työväestön "tasavertaiseen ase- 
maan muiden kansalaisryhmien kans- 


sa . 


Totta on, eltä luokkataislelukysy- 
mysten — periaatteellinen selvittely ei 
koko vanhan työväenliikkeen aikana 
päässyt kohoamaan sille tasolle, jota 
työväen asia olisi jo silloin vaatinut 
ja jolle se oli kohotettu maailman edis- 
tyksellisimmässä työväenliikkeessä, 
Venäjän bolshevikkipuolueessa. Tämä 
koskee erikoisesti kysymystä työväen- 
vallasta, diktatuurista ja demokratias- 
ta. Tätä kysymystä ei tietenkään si- 
vuutettu kokonaan, puhutaanpa siitä 
puolueen — virallisissa asiakirjoissakin. 
Niinpä Kotkan kokouksen päätöslau- 
selma puhuu Suomen työväenluokan 
tulemisesta ”kyllin tietoiseksi ja voi- 
+ makkaaksi valtaamaan valtiovallan kä- 
siinsä sekä sitä käyttäen ... toteutta- 
maan sosialidemokratian aina mielessä 
pidettävän vallankumouksellisen pää- 
määrän, joka on kaiken luokkavallan 
ja riistämisen lopettaminen”. S 

Vika oli siinä, että tätä ajatusta ei 
kehitetty eteenpäin, riittävään selvyy- 


een ja konkreettisuuteen, ei selitetty 
joukoille. Se oli takapajuisuutta, joka 
uuden luokkataistelupuolueen oli voi- 
ettava päästäkseen selville vesille. 
Uusi — oikeistososialidemokratia on 
sensijaan pudota retkahtanut mahdol- 
isimman alas siltä tasolta, jonka van- 
ha — työväenliike — luokkataistelukys 
myksessä saavutti. Se ei tunnusta työ- 
väenvaltaa, sillä se on sitonut kohta- 
onsa porvariston luokkavaltaan. Se on 


vaipunut niin syvälle, että leimaa so- 
sialismin — maissa = toteutetun kansan 
suuren enemmistön vallan ”vähemmis- 
tödiktatuuriksi” = ja ihannoi todellista 
vähemmistödiktatuuria, porvariston 
luokkavaltaa "todellisena demokratia- 
na”. Eikä vain ihannoi, vaan uhkai- 
lee lakituvilla, poliisipatukoilla ja mui- 
lutuksella niitä kansalaisia, jotka eivät 


oikein ota uskoakseen tuohon ”demo- - 


kratiaan”. 


SOSIALISMI 


Toinen vanhan työväenliikkeen aat- 
teelliseen perintöön liittyvä kysymys 
on kysymys sosialismista, sosialistises- 
ta yhteiskunnasta. Vanhan sosialide- 


aisia. Sosialismin toteut- 
aminen ei silloin vallinneiden käsitys- 
en mukaan ollut lähitulevaisuuden ky- 
symys, vaan etäinen päämäärä, 
kainen ranta”, kuten vanhassa ty 
laulussa sanottiin. 

Mutta siitä, mitä sosialismilla tarkoi- 
ettiin, * vallitsi alun pitäen täysi sel- 
vyys, omaksuttiin marxilainen käsitys. 
Forssan ohjelmassa todetaan, että ”sy- 
vimpänä syynä työtätekeväin kerros- 
en —sorronalaiseen asemaan” on se 
”tosiasia, että tuotannon välikappalei- 
den omistaminen on tullut yksien yk- 


sinoikeudeksi”, Puolueen päämääräk 


si. julistetaan "tuotannon välikappalei- 
den — siirtyminen yksityisomaisuudesta 
kansan omaisuudeksi”. 
Yhteiskunnallistamisvaatimus ei tul- 
lut Forssan ohjelmaan summamutikas- 
sa, vaan perusteellisen harkinnan ja 
*asiallisen — väittelyn jälkeen. Edvard 
Valpaskin eksyi Forssan kokouksessa 
siihen Eetu Salinin sanojen mukaan 


”huonoon joukkoon”, joka vastusti tä- 
män vaatimuksen ottamista ohjelmaan. 
Tämän johdosta Salin kysyi Valppaal- 
ta: 

”Kehtaatko kutsua itseäsi sosialide- 
mokraatiksi, kun väität, ettei muka 
pidä kutiansa vaatimus, että tuotannon 
välikappaleet on tehtävä yhteisomai- 
suudeksi? Sehän on sosialidemokratian 
a ja o, sen kulmakivi. Ellei se tule ilmi 
ohjelman periaatteissa, ei ohjelmalla 
ole mitään arvoa.” 

Tämä Salinin lausunto ilmaisee nase- 

i ja ytimekkäästi vanhan työväen- 
liikkeen miesten ymmärtäneen sosialis- 
min .toteuttamisella nimenomaan tuo- 
tannonvälineiden yhteiskunnallista- 
mista, siis ”Tshekkoslovakian tietä” — 
nykyaikaista sanontaa käyttääkseni. 

Saman ”Tshekkoslovakian tien” hy- 
väksyi myöskin Suomen ammattijär- 
jestö Kotkan puoluekokouksen jälkeen 
1909 pidetyssä edustajakokouksessaan; 
ottaen sääntöihinsä vaatimuksen, että 
ammattijärjestön tulee ”yhdessä sosia- 
lidemokraattisen puolueen kanssa toi- 
mia niin, että työn välikappaleet tule- 
vat yhteiskunnan omiksi”. 

Kuka tässä maassa jatkaa vanhan 
työväenliikkeen aloittamaa taistelua so- 


sialismin puolesta ja kuka on kään- 
tänyt sille selkänsä, se on aivan riit- 
tämiin tunnettua. Tosin katsovat oi- 
keistososialidemokratian johtajat asiak- 
seen sanoa ohimennen pari sanaa so- 
sialismisia — vappupuheissaan. Mutta 
jos koetatte päästä selville siitä, mitä 
he sosialismilla oikeastaan tarkoittavat, 
ette tule hullua hurskaammiksi. — Jos 
rohkenette sitä heiltä tiedustella, saat- 
te vastaukseksi arvoituksellisen hymyn 
tahi parhaassa tapauksessa jotakin 
mahdollisimman apokryylistä sammal- 
lusta "demokraattisesta sosialismista”, 
”syvähenkisestä sosialismista” j.n.e. 
Selvää on ainoastaan se, että heidän 
”demokraattinen sosialisminsa” ei-mer- 
kitse sitä kapitalistisen riistojärjestel- 
män lopettamista ja tuotannonvälinei- 
den yhteiskunnallistamista, jonka kan- 
nalla vanha työväenpuolue oli. Tämä 
tunnustetaan m.m. Tannerin puolueen 
pääteoreetikon, herra Varjosen kirjoi- 
tuksissa, joissa =julistettaan ”varsin 


INTERNATIONALISMI 


Jo puolen vuosisataa ennen Suomen 
Työväenpuolueen — perustamista — oli 
Euroopassa kaikunut Kommunistisen 
Manifestin — valtava herätyshuuto: 
”Kaikkien maiden proletaarit, liitty- 
kää yhteen!” Marxin ja Engelsin julis- 
tamat kommunismin aatteet antoivat- 
kin voimakkaimman sysäyksen maam- 
me — työväenliikkeen itsenäistymiselle, 
kuten Suomen Työväenpuolueen pe- 
rustajat itse monissa lausunnoissaan 
todistavat. 

He käsittävät myöskin alun pitäen 
Suomen Työväenpuolueen osaksi kan- 
sainvälisestä työväenliikkeestä. Fors- 
san ohjelma sanoo, että ”taistelun riis- 
tämistä vastaan tulee olla kansainvä- 
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mielivaltaiseksi” ja ”onnahtavaksi” ta- 
lousjärjestelmien% jakaminen kapitalis- 
tisiin ja sosialistisiin ja selitetään ker- 
rassaan ”epäoleelliseksi” kysymys sii- 
tä, kenen käsissä pääoma on, yksityis- 
ten vaiko yhteiskunnan. (Sos. Aika- 
kauslehti, n:o 7, 1946). 


Oleellista tuossa n.s. ”demokraatti- 
sessa sosialismissa” on vain pyrkimys 
heittää sumua työläisten silmille, ver- 
hota — kapitalistisen riistojärjestelmän 
mätäpaiseita, halu leimata ”epädemo- 
kraattiseksi” se ainoa mahdollinen so- 
sialismi, jota todelliset ihmiset tässä 
todellisuuksien maailmassa parhaillaan 
rakentavat ja joka kulkee voitosta 
voittoon työtätekevän kansan onneksi 
ja menestykseksi. 


Näin ollen ei sovi lainkaan ihmetellä 
sitä, että kokoomuslaiset demokratian 
ja sosialismin periviholliset ovat niin 
hullaantuneet — tuon "demokraattisen 
sosialismin” esitaistelijoihin. 


lisen samoinkuin riistäminenkin on”. 

Kansainvälisyyden periaatteen tun- 
nustaminen velvoittaa soveltamaan sitä 
oikein — konkreettiseen ympäristöön. 
Suomen työväenliikkeen internationa- 
lismia arvioitaessa on suorastaan rat- 
kaiseva merkitys sen suhtautumisella 
Venäjän työväenliikkeeseen, Ve 
kansaan, vallankumouksen Venäjään. 
Ja ilahduttavaa on todeta, että vanha 
työväenpuolue, jyrkäksi eroitukseksi 
nykyisestä — oikeistososialidemokratias- 
ta, pystyi koko olemassaolonsa ajan 
suhtautumaan vallankumouksen Venä- 
jään aidon proletaarisen internationa- 
lismin hengessä, joitakin yksityisiä so- 
raääniä lukuunottamatta. 


Venäjän = vallankumoustapahtumat 
vuosina 1905—06, joiden ansiosta Suo- 
men = työläiset saavuttivat ensimmäi- 
sen suuren voittonsa, yleisen äänioi- 
keuden, puhalsivat Suomen työväen- 
luokkaan voimakkaan, elävän interna- 
tionalismin hengen. Sen suurenmoisim- 
pia ilmauksia oli se ihailtava alttius ja 
uhrautuvaisuus, jota Helsingin Punai- 
nen Kaarti osoitti rientäessään heinä- 
kuussa 1906 — Viaporissa — kapinaan 
nousseitten — venäläisten = sotilaiden 
avuksi. ; 
Vuonna 1906 pidetyn Oulun puolue- 
kokouksen päätöslauselman keskeisenä 
kohtana on vakuutus, että ”puolue 
katsoo velvollisuudekseen olla solidaa- 
rinen Venäjän kansan vapausliik 
kanssa”. Kokous päätti työn 
makkaaseen eläköönhuutoon Venäjä 
vallankumousliikkeelle. Sama solidaari- 
suusjulistus uudistettiin Kotkan ko- 
kouksessa 1909. 


ui kysymys venäläisten ja suomalais- 
en työläisten yhteisestä taistelusta ke- 
väällä 1917. Suomessa olleet venäläiset 
yöläiset ja vallankumoukselliset soti- 
katsoivat kansainväliseksi velvolli- 
suudekseen = osallistua niihin joukko- 
mielenosoituksiin, = joilla Suomen työ- 
väki — tuki demokraattisia vaatimuk- 
siaan 8 tunnin' työpäivästä, kunnallisla- 
dien uudistuksesta ja Suomen itsenäi- 
syydestä. = Näistä — mielenosoituksista 
saivat porvarilliset politiikot aiheen pi- 
ää suurta porua suomalaisten työläis- 
en turvautumisesta ”vieraaseen 


umouksellinen kenraalikuvernööri Sta- 
hovitsh, jonka apuun nuo ”vieraan 
avun” tekopyhät vastustajat itse tur- 
vautuivat, katsoi sopivaksi huomaut- 
aa työväen taholta muka tehtyjen 


avunpyyntö jen 


Uuteen, korkeampaan vaiheeseen as-" 


apuun”. Kun venäläinen vastavallan- - 


sopimattomuudesta, 
sai hän Työmies-lehdeltä seuraavan 
nasevan ja arvokkaan vastauksen: 

”Venäläisellä . sotaväellä ja suoma- 
laisella työväestöllä on kyllä ollut yh- 
teisiä — mielenosoituksia . Sellaiset 
mielenosoitukset ovat olleet suomalais- 
ten ja venäläisten yhteistä vallanku- 
mouksellista toimintaa . . . Kansain- 
välisen vallankumouksen edistämisek- 
si tulevat tietysti suomalaiset sosialide- 
mokraattiset järjestöt edelleenkin ole- 
maan yhteistoiminnassa samoja pää- 
mä annattavien venäläisten kans- 
sa.” (20. 7. 1917) 


Ne, jotka olettavat Venäjän bolshe- 
vikkien ja Suomen työläisten taistel- 
leen Suomelle itsenäisyyden sitä vaär- 
ten, että tämä maa olisi imperialistis- 
ten rosvovaltioiden vakituinen sillan- 
pääasema neuvostomaata vastaan, ei- 
vät saa vanhan työväenliikkeemme 
asennoitumisesta minkäänlaista tukea 
tuolle enemmän kuin omituiselle olet- 
tamukselleen. — Taistelu Suomen itse- 
näisyyden puolesta nähtiin oikein, osa- 
na kansainvälisestä taistelusta taantu- 
muksen. mustia voimia vastaan. Työ- 
mies kirjoitti heinäkuun 20 päivänä 
1917 valtalain hyväksymisen johdosta: 
”Vapaina vieraasta sorrosta, vapaa- 
na vapaan Venäjän rinnalla eläen me- 
Kin, — suomalaiset — sosialidemokraatit, 
voimme vähältä osaltamme edistää sa- 
maa taistelua, taistelua työväenluokan 
nälkiinnyttäjäin ja teurastuttajain hir- 
muvallan kukistamiseksi... Suomalai- 
nen ja venäläinen työmies tulevat vel- 
jen käden toisilleen ojentaen ja tois- 
taan tukien käymään taistelua kapita- 
lismia vastaan.” , 
Veljeillessään venäläisten vastaval- 
lankumouksellisten = kanssa — yrittivät 
Suomen — taantumusporvarit » samalla 


lietsoa kansallisuusvihaa venäläisiä val- 
lankumouksellisia = sotilaita — vastaan, 
paisutellen suunnattomasti eräitä venä- 
läisen sotaväen tiedottoman aineksen 
taholta — sattuneita — omavaltaisuuksia. 
Esimerkkinä — siitä päättäväisyydestä, 
jolla tuo porvariston kaksinaamainen 
peli vanhan työväenliikkeen piirissä 
torjuttiin, lainaan otteen tamperelaisen 
Kansan Lehden kirjoituksesta ”Kan- 
sallisuusvihan lietsominen”, jossa sa- 
notaan: 


”Venäjän ja Suomen kapitalistit 
ovat yhtyneet tuhotakseen kansanval- 
lan ja työväen pyrkimykset. Mutta 
samalla kertaa usuttavat porvarit suo- 
malaisia ja venäläisiä työläisiä toinen 
toisiaan vastaan. Sellaista on yläluo- 
kan valtiotaito koko pirullisuudessaan. 

Oletteko panneet merkille, että por- 
varilehdet leimaavat venäläiset solilaat 
summamutikassa kaikki roistoiksi ja 
perunamaanvarkaiksi? — Ja kuitenkin 
on venäläisen sotaväen keskuudessa 
ainoastaan osa rikollisuuteen taipuvaa 
ainesta — kenties pienempi prosentti 
kuin suomalaisen porvariston keskuu- 
dessa. ; 


Suomessa olevan sotaväen enemmis- 
tö on sosialistinen, bolshevikkinen. ..- 
Siitä syystä porvaristo noin sammu- 
mattomalla vihalla vihaa tätä sotavä- 
keä ja vaatii uutta porvarillista sota- 
väkeä tilalle... 

Venäjän bolshevikit ovat osoittautu- 
neet rehellisemmiksi Suomen itsenäi- 
syyden suosijoiksi kuin suomalainen, 
Venäjän hallitusta kumartava porvaris- 


* to,” — (Julkaistu Työmiehessä 2. 11. 


1917.) 

Niistä, jotka tuntevat nykyisen Kan- 
san Lehden, tuntuu varmaankin usko- 
mattomalta, että se on voinut koskaan 
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lausua tuollaisia totuuden sanoja. Mut- 
ta se olikin aivan toinen Kansan Lehti. 


Ainoaksi vanhan sosialidemokraatti- 
sen puolueen internationalistista mai- 
netta tahraavaksi suureksi häpeäpil- 
kuksi jää tähän puolueeseen lukeuiu- 
neen Väinö Tannerin puuhailu Venäjän 
vastavallankumouksellisen sotaha.iluk- 
sen asiamiehenä. Ollessaan senaut'o 
rina kesällä 1917 hän vaatii 359 miljoo- 
nan (nykyisissä rahoissa 35 miljardin) 
markan myöntämistä Suomen valtion 
varoista Venäjän väliaikaissile halli- 
ukselle, sen käymän immerialistisen 
rosvosodan tarkoituksiin. Lanner'n cs1- 
ys, kuten sosialidemokraattisen puo- 
een johdon taholta osoitettiin, oli 
puolueen periaatteiden ja sen nimen- 
omaisten * päätösten (örkeä loukkaus. 
Jo silloin antoi Työmies-lehti hänelle 
”sotasosialistin” nimen. — Hänen me- 
nettelynsä kohtasi työväestön laholta 
kokonaisen = suuttumuksen — myrskyn. 
Työläiset eivät halunneet tietää mi- 
ään sellaisesta ”työttömyyden torju- 
misesta”, jolla Tanner häpeällistä esi- 
tystään perusteli. + Kokonaiset pii 

jestöt vaativat Tannerin eroittamis- 
a = sosialidemokraattisesta puolueesta. 
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 
lausui hänelle jyrkän paheksumisensa, 
saipa hän moitelauseen eduskunnalta- 
kin. Vain kaikkein mustimmat taan- 
umusporvarit ja venäläinen vastaval- 
ankumouksellinen — kenraalikuvernööri 
asettuivat häntä puolustamaan. Kun 
sosialidemokraattisen puolueen johto 
ehoitti puolueen jäseniä eroamaan 
senaatista, noudattivat tätä kehoitusta 
aikki muut sosialistisenaattorit paitsi 
Tanner ja Paasivuori, jotka puolue- 
johdon määräystä uhmaten jäivät edel- 
een paikoilleen odottamaan Ven 
väliaikaisen — hallituksen — määräystä. 


Näin mielenosoituksellisesti Tanner, jo- 
ka sittemmin on tullut kuuluisaksi yh- 
tenä Hitlerin innokkaimmista aseen- 
kantajista, halusi korostaa, että hän 
ei ollut senaatissa Suomen työväen, 
vaan Venäjän vastavallankumoukselli- 
sen hallituksen edustajana. Tanner oli 
lopullisesti kääntänyt selkänsä van- 
halle työväenliikkeelle, asettanut itsen- 
sä tosiasiallisesti sen ulkopuolelle. 


Vasta valkoisen terrorijärjestelmän 
pystyttämän —”rautaesiripun” — takana 
kykeni — tannerilainen — sotasosialismi 
saamaan jalansijaa työläisten keskuu- 
dessa. Ne ylistysvirret, joita Uusi 
Suomi nyt harva se päivä virittää oi- 
keistososialidemokratian johtajien niin 
sanotun ”isänmaallisuuden” kunniaksi, 
ovat tarkoitetut tunnustukseksi näiden 
kunnostautumisesta — kansallisuusvihan 
lietsonnassa, suomalaisten työläisten 
usuttamisessa sitä sosialismin maata 
vastaan, jonka syntyä vanha työväen- 
iike innolla tervehti. 


Marraskuun 11 pnä 1917, jolloin 
välta Pietarissa oli jo siirtynyt työ- 
väen käsiin, mutta Moskovassa vielä 
jatkuivat ankarat taistelut, Työmies 
kir joitti: 
”Joka täpauksessa, vaikka taistelu 
ei olekaan vielä loppunut... on Ve- 
näjällä tapahtuneella 
renmoinen historiallinen merkitys. Sitä 
ulee riemulla tervehtimään vallan 
mouksellinen köyhälistö kaikissa mais- 
sa. Tämä työväen ja sotilaiden toi- 
meenpanema rohkea kumous on alku- 
na koko maailman sosialistiselle val- 
lankumoukselle ... Eikä kukaan voi 


umouksella suu- 


kieltää sitä, että köyhälistön sosialis- ' 


tinen vallankumous tulee ennemmin tai 
myöhemmin saavuttamaan täydellisen 
voiton.” 

Olisi tietenkin historian kaunistele- 
mista, jos väittäisimme, että iloitse- 
minen Venäjän sosialistisen vallanku- 
mouksen johdosta ja usko sen voit- 
toon oli koko vanhan sosialidemo- 
kraattisen puolueen johtajaportaassa 
kauttaaltaan yhtä vilpitöntä ja eheää 
kuin se oli työväenjoukoissa, joiden 
ajatukset Työmies ehdottomasti oi- 
kein tulkitsi. Puolueen äärimmäisellä 
oikeistosiivellä oli yksilöitä, jotka pi- 
tivät vallanottoa työväen käsiin epä- 
onnistumiseen tuomittuna seikkailuna. 
Mutta he osasivat yleensä pitää suun- 
sa kiinni. 

Ei voida myöskään väittää, että 

vanhan työväenliikkeen parhaimmisto- 
kaan olisi ollut periaatteessa omak- 
sumansa = internationalismin — kaikkien 
velvoitusten tasalla. Emme voi olla 
tässäkään toteamatta* suurta jälkeen- 
jääneisyyttä siitä korkeasta tasosta, 
jolle Venäjän marxilaiset, Leninin ja 
Stalinin — johdolla, olivat nostaneet 
kansainvälisen työväenliikkeen periaat- 
eellisten ja käytännöllisten kysymys- 
en käsittelyn. Tämän ”länsimaisen” 
takapajuisuuden haitalliset seuraukset 
paljastuivat erittäin selvästi Suomen 
yöväen itsepuolustustaistelussa vuon- 
na 1918. 
Olikin aivan luonnollista, että uusi 
työväenpuolue, "kommunistinen puo- 
lue, katsoi tämän suuren laiminlyön- 
nin korjaamisen ensimmäiseksi tär- 
keimmäksi tehtäväkseen. 


TAISTELU PETTURUUTTA JA OPPORTUNISMIA VASTAAN 


Vanhan työväenliikkeemme pääheik- 
kous, ”perisynti”, oli siinä, ettei se 


yennyt kyllin tehokkaasti taistele- 
maan omissa riveissään sitä poropor- 


* varillista, periaatteetonta luokkasovin- 


non = politiikkaa vastaan, joka tunne- 
taan — opportunismin nimellä ja jolle 
Leninin määritelmän mukaan on oleel- 
lista ”porvarillisen laillisuuden ehdo- 
ton hyväksyminen, epäluottamus pro- 
letariaattia kohtaan ja luottamus por- 
varistoon”. 

Päättäviä otteita näemme vanhassa 
työväenpuolueessa sovelletun ainoas- 
taan sellaisissa äärimmäisissä tapauk- 
sissa, jolloin opportunismi oli jo eh- 
tinyt kehittyä loogilliseen päätökseen- 
sä, avoimeen luokkapetturuuteen. Täl- 
lainen tapaus oli opettaja J. K. Karin 
erottaminen puolueesta senvuoksi, että 
hän oli mennyt omin lupinsa keisaril- 
liseen senaattiin ja antanut siellä siu- 
nauksensa Suomen Punaisen Kaartin 
Jakkauttamismääräykselle ja porvaris- 
ton luokkakaartien laillistamiselle. Toi- 
nen = tällainen puolueen jyrkästi tuo- 
mitsema petostapaus oli edellä selos- 
tettu senaattori Väinö Tannerin esiin- 
tyminen Venäjän vastavallankumouk- 
sellisen sotahallituksen asianajajana. 

Nämä jo vanhan työväenliikkeen 
elinaikana = porvariston leiriin loikan- 
neet herrat ovat nykyisen oikeistoso- 
sialidemokratian — varsinaisia edelläkä- 
vijöitä. Useimmat niistä vanhan työ- 
väenliikkeen — johtohenkilöistä, — jotka 
sittemmin uudessa sosialidemokraatti- 
sessa = puoluee ovat kunnostautu- 
neet -tannnerilaisessa hengessä, ovat 
vasta vuoden 1918 tapahtumain jäl- 
keen ylittäneet sen kynnyksen, joka 
eroittaa  opportunismin suoranaisesta 
kapitalistien käskyläisestä. 

Vaikka vanha työväenliike ei pysty- 
nytkään hävittämään sen keskuudessa 
rehoittanutta opportunismia, pystyi se 
kuitenkin antamaan sille monta ko- 
vaa iskua. Palautan mieliin eräitä esi- 
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merkkejä tästä taistelusta, joka kuu- 
Juu — vanhan työväenliikkeen parhai- 
siin perinteihin. 

Viipurissa 1901 pidetty ensimmäinen 
puoluekokous — torjui jyrkästi sen 
wrightiläisen herrassosialismin ajoilta 
periytyneen käsityksen, että porvaris- 
ton nurjamielisyys työväenliikettä koh- 
taan johtuu pelkästä tietämättömyy- 
destä, joka muka oli parannettavissa 
yläluokan keskuudessa tehtävällä sel- 
vitystyöllä. Kokouksessa olleet työ- 
äisedustajat —lausuivat yksimielisenä 
antanaan, että porvaristoa ei saada 
myöntymään — työväen — vaatimuksiin 
irputuksella, vaan ainoastaan pakolla. 
Tälle kannalle, jota myöskin Yrjö Mä- 
kelin ja Eetu Salin edustivat, asettui 
puoluekokouksen enemmistö. 

Vuonna 1903 pidetyn Forssan ko- 
kouksen edellä esittivät eräät oppor- 
tunistit puolueen ohjelmassa sanotla- 
vaksi, että puolue taistelee vain n.s. 
aillisin keinoin. Mutta puoluekokouk- 
sen = valtavan enemmistön hyväksy- 
mässä ohjelmassa sanotaan, että puo- 
ue käyttää taistelussaan ”kaikkia tar- 
koituksenmukaisia ja kansan luonnol- 
ista oikeudentuntoa vastaavia keino- 
ja”. Tämä merkitsi porvarillisen lailli- 
suusjallituksen selvää ja tietoista tor- 
jumista. 

Vuoden 1905 vallankumoustapahtu- 
mat Venäjällä ja Suomessa suurlak- 
koineen ja Punaisine Kaarteineen — 
jotka Venäjän keisarin ja Suomen por- 
variston mielestä olivat hyvin ”laitto- 
mia” keinoja — antoivat tulokseksi 
uuden = laillisuuden, yleisen äänioikeu- 
den. Mutta se oli omiaan synnyttä- 
mään uusia laillisuuden harhoja, liial- 
lista — luottamusta — parlamentaariseen 
toimintaan. 

0. W. Kuusinen ja Yrjö Sirola osoit- 


tivat Oulun kokouksessa 1906 va- 
kuuttavasti pelkkien n.s. laillisten kei- 
nojen = riittämättömyyden — taistelussa 
venäläistä sortovaltaa ja sen kanssa 
liittoutuneita kotimaisia riistäjiä vas- 
taan. He suosittelivat edelleenkin pi- 
dettäväksi kiinni Forssan ohjelmasta, 

iitä, että on taisteltava kaikilla kan- 
san — oikeudentuntoa » vastaavilla | kei- 
noilla. Tällä kannalla oli myöskin Ou- 
lun kokouksen enemmistö, vaikka pää- 
töslauselma "hyvän sovun” nimessä 
sivuuttaakin tämän kokouksen keskei- 
simmän kiistakysymyksen. 

Kovakouraisemman = käsittelyn alai- 
seksi joutui opportunistinen eli n.s. 
revisionislinen suunta Kotkassa 1909. 
Erikoisen ankarasti arvosteltiin edus- 
kuntaryhmän toimintaa, sen periaat- 
teettomia ”konikauppoja”. Yksipuoli- 
sen parlamentaarisen toiminnan tehot- 
tomuus oli siihen mennessä käynyt il- 
meiseksi. Sen totesi erittäin selvin sa- 
noin K. H. Wiik lausuen, että yleisestä 
äänioikeudesta oli uskoteltu liikoja ja 
että ”me emme voi eduskunnassa to- 
dellisiin parannuksiin porvareita taivut- 
taa, ellei meillä ole sen ulkopuolella 
voimaa”. 

Edellä olen jo selostanut sitä j 
kää tuomiota, jonka Kotkan kok&us 
antoi revisionismille, sen ankaraa va- 
roitusta niille, jotka luokkavastakoh- 
tia himmentäen ja yhteiskunnallisen 
rauhan harhakuvaa tavoitellen pyrki- 
vät eksyttämään työväenliikettä. 

Helsingin  puoluekokouksessa 1 
0. W. Kuusinen torjui pä n 
puolueen oikeistosiivellä — esiintyneen 
harhaluulon, että Suomen porvaristo 
olisi muka isänmaallista ja haluaisi to- 
denteolla taistella venäläistä sortoval- 
taa vastaan, ja että työväestö siis 
voisi olla tässä asiassa sen kanssa y 


teistoiminnassa. Puoluekokouksen 
enemmistö asettui Kuusisen kannalle, 
korostaen = päätöslauselmassaan, = että 
”taistelussa vierastakin sortoa vastaan 
on toimittava itsenäisesti eikä eksyt- 
tävä porvarien talutusnuoraan”. 
Vuoden 1917 suuret yhteiskunnalli- 
set uudistukset, 8 tunnin työpäivä, 
uudet kunnallislait sekä myöskin valta- 
ain saavutti Suomen työväki, kuten 
unnettua, välittömällä joukkovoimal- 
aan, pakottaen eduskunnan enemm 
tön ne hyväksymään. Mutta marras- 
kuun —puoluekokouksessa = oli jälleen 
äy ä ankara taistelu opportunisteja 
vastaan, jotka suosittelivat ”valtiol- 
ista, ammatillista ja kulutusosuustoi- 
minnallista järjestäytymistä” puolueen 
ainoaksi menettelytavaksi — tilantees- 
sa, jossa porvaristo kuumeisella kii- 
reellä valmistautui aseelliseen hyök- 
käykseen työläisiä vastaan. 
Tämänkin puoluekokouksen enem- 
mistö yhtyi Kuusisen ja Sirolan edus- 
tamaan, . puolueohjelman ja edellisten 
puoluekokousten päätösten hengen mu- 
saiseen kantaan, katsoen, että työväel- 
ä on oikeus, ”kun muu ei auta, myös 
ase kädessä puolustaa itseään aseis- 
tettuja vihollisia vastaan”. 
Marraskuun puoluekokouksen enem- 
mistön omaksuma tapahtumien kerni- 
yksen odottamisen ja passiivisen itse- 
puolustuksen kanta on jälkeenpäin ai- 
heuttanut ankaraa arvostelua ja itse- 
arvostelua. Tosiasiaksi kuitenkin jää, 
että tämä vanhan työväenpuolueen vii- 
meinenkin edustajakokous pystyi yli- 
voimaisesti torjumaan ehdotukset, jot- 
ka itse asiassa merkitsivät luokkatais- 
elun lipun kokoonkäärimistä, ehdo- 
onta antautumista luokkavihollisen ar- 
moille. Ja tapahtumain kehitys osoitti, 
että nuo ehdotukset eivät myöskään 


millään tavoin vastanneet kansan luon- 
nollista — oikeudentuntoa. Porvariston 
päällekarkauksen tultua tosiasiaksi oli 
useimpien n.s. ”maltillistenkin” suun- 
nan johtajien tunnustettäva, että työ- 
väen ja torpparien itsepuolustus oli 
käynyt väistämättömäksi ja että se 
oli, oikeutettua taistelua, johon sekä 
”jyrkkien” että ”maltillisten” oli osal- 
listuttava. 

Luokkasodan- tapahtumain käsittel 
ei kuulu tämän esitelmän puitteisiin. 
Syytä on kuitenkin kajota lyhyesti sii- 
hen ala-arvoiseen demagogiaan, jolla 
oikeistososialidemokratian johtajat ovat 
koettaneet käyttää hyväkseen työväen 
itsepuolustustaistelun — tappiota, sen 
raskaita uhreja. Tuollainen demagogia 
on itse asiassa valkoisen terrorin puo- 
lustelua, se tähtää tappiomielialojen' ja 
orjamentaliteetin ikuistamiseen työläis- 
ten keskuudessa. 

Onneksi on Suomen työväenluokan 
tietoinen etujoukko osoittanut pysty- 
vänsä paremmin lukemaan Suomen 
luokkasodan historiaa ja tekemään siitä 
valoisampia johtop jä. Se on sel- 
västi nähnyt vanhaa työväenliikettä 
vaivanneet heikkoudet, jotka jarrutti- 
vat työväenluokan taistelua, estivät 
sitä ajoissa ja kyllin päättävästi teke- 
mästä jo ennakolta tyhjiksi porvaris- 
ton kansalaissotahankkeet. Suomen työ- 
väenluokan tietoisin aines tajusi heti 
luokkasodan — päätyttyä, että työväen 
taistelua johtamaan tarvitaan uuden- 
laista puoluetta, sellaista, joka jatkaisi 
vanhan työväenliikkeen parhaita perin- 
teitä, mutta olisi vapaa sitä vaivan- 
neesta opportunismin taudista. Tästä 
tietoisuudesta syntyi Suomen Kommu- 
nistinen Puolue. 

Ei ole sattuma, että ensimmäisinä 
tämän uuden työväenpuolueen perus- 
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tajien joukossa näemme vanhan työ- 
väenliikkeen parhaat johtajat, O. W. 
Kuusisen ja Yrjö Sirolan. Mitä pe- 
rusteellisemmin — tutustumme vanhan 
työväenliikkeen historiaan, sitä 'sel- 
vemmin toteamme, että juuri nämä 
kaksi — harvinaisen lahjakasta, .oikeu- 
dentuntoista ja horjumatonta työväen 
miestä ovat antaneet arvokkaimman 
henkilökohtaisen panoksen tuohon his- 
toriaan, pitäen korkeimmalla luokka- 
taistelun, sosialismin ja internationa- 
lismin lippua. He ovat myöskin kai- 
kissa vaiheissa johdonmukaisimmin kul- 
keneet sen taistelun kärjessä, jota 
vanhassa työväenliikkeessä käytiin op- 
portunistista. — periaatteettomuutta ja 
selkärangattomuutta vastaan. On siis 
uonnollista, että heille myöskin ensin- 
nä selvenivät ne vaatimukset, joita 
uuden, — taistelukykyisen työväenpuo- 
ueen tuli vastata. 
Emme väheksy työväenliikkeemme 
uranuurta jien, Ursinin, Salinin, Mäke- 
inin ja Valppaan suurtyötä työväen 
uokkatietoisuuden herättäjänä. Mutta 
kun on kysymys työväenluokan po- 
iittisista johtajista, jotka johdonmukai- 
simmin ovat jatkaneet noiden uran- 
uurtajien työtä, selvimmin viitoittaneet 
työväen — taistelun tietä, kohottaneet 
yöväenliikettä . uusien aikojen vaati- 
musten tasolle, silloin tulevat ehdotto- 
masti mieleemme O. W. Kuusisen ja 
Yrjö Sirolan nimet. 
Porvarilliset ja oikeistososialidemo- 
kraattiset — työväenliikkeen — viholliset 
ovat jatkuvasti löytävinään myrkylli- 
sen vihjailun aihetta siitä seikasta, että 
meikäläiset muka välttelevät. puhumas- 
ta eräistä kuuluisista henkilöistä, jotka 
aikoinaan ovat olleet hyvin huomatta- 
vissa asemissa vanhassa työväenliik- 
keessä ja sittemmin kommunistisessa 


liikkeessä. Noille sameassa vedessä 
kalasteleville  herrasmiehille on huo- 
mautettava, että me, työväenliikkeen 
ihmiset, emme arvioi tässä liikkeessä 
mukanaolleita henki heidän virka- 
asemansa, titteliensä emmekä kuului- 
suutensa — perusteella.  Luovutamme 
tuollaisten toisarvoisten muotoseikko- 
jen vatvomisen mielellämme porvaril- 
lisille politikoitsijoille ja oikeistososiali 
demokraattisille  poroporvareille, kos- 


kapa he näyttävät olevan siinä tehtä- 
vässä oikeassa elementissään. Meillä 
on parempaa tekemistä. Arvioidessam- 
me työväenliikkeen historiassa esiinty- 
neiden yksilöiden toimintaa, me jätäm- 
me mieluummin ”tittelit pois” ja kes- 
kitämme huomiomme siihen tosiasialli- 
seen vaikutukseen, joka yksilöiden sa- 
noilla ja teoilla on tuon historian kul- 
kuun = ollut, heidän virka-asemastaan 
riippumatta. 


KYSYMYS TYÖVÄENPUOLUEEN NIMESTÄ 


Kajoan lopuksi lyhyesti kysymyk 
seen siitä sosialidemokraattisen puo- 
lueen nimestä, jota vanha työväenpuo- 
lue suurimman osan elinaikaansa käytti 
ja jonka Tannerin v. 1918 perustama 
uusi puolue itselleen omaksui. Vanhan 
työväenliikkeen | kunniakkaat luokka- 
taisteluperinteet ovat kieltämättä jät- 
täneet jälkeensä eräänlaisen kunnialli- 
suuden hohteen tälle ”isiltä peritylle” 
nimelle ja olleet omiaan hä mään 
sitä tosiasiaa, että se sosialidemokraat- 
tinen puolue, johon nykyisen työ 
polven isät kuuluivat, oli aivan toinen 
puolue kuin nykyinen. 

Tässä yhteydessä en voi olla pa- 
lauttamatta — mieliin sitä erittäin ha- 
vainnollista tapaa, jolla Lenin vuonna 
1917 selvitti Venäjän työläisille, miksi 
bolshevikkipuolueen, joka siihen saak- 
ka oli myöskin nimittänyt itseään so- 
sialidemokraattiseksi — puolueeksi, tuli 
luopua tästä nimestä ja ottaa kom- 
munistisen puolueen nimi, kuten Marx 
ja Engels olivat omaa puoluettaan ni- 
mittäneet. Eräät bolshevikit vastusti- 
vat sosialidemokraatti-nimestä luopu- 
mista sillä perusteella, että ”monet työ- 
läiset käsittävät sosialidemokratian re- 
hellisessä mielessä” ja että ”joukot 


ovat tottuneet, työläiset ovat mielty- 
neet = sosialidemokraattiseen puoluee- 
seensa”. Lenin huomautti, että tässä 
on kysymys ”tutusta, rakkaasta pai- 
dasta”, joka pitää heittää pois siksi, 
että se on tullut kamalan likaiseksi. 
Tuon ”paidan”, vanhan sosialidemo- 
kratian nimen, olivat tahrineet ja hä- 
väisseet II Internationalen sankarit, 
siirtyessään kapitalistien leiriin. 
Suomessakin ovat oikeistososialide- 
mokratian johtajat häväisseet muinoin 
niin korkeassa *kurssissa olleen sosia- 
ljdemokraatti-nimen, = tallatessaan — ]0- 


kaan luokkataistelun, sosialismin ja in-:. 


ternationalen puhtaan lipun. Luokka- 
tietoisten työläisten suuret joukot ovat 
senvuoksi kääntäneet selk 
demokratialle, heittäneet ”likaisen 
paidan”, työläisten toisen osan jäädes- 
sä sosialidemokratian vaikutuspiiriin. 
Mutta tällöin emme voi olla näke- 
mättä — sitä — työväenliikkeen uuden 
eheyttämisen näköalojen kannalta kat- 
soen mitä myönteisintä tosiasiaa, että 
uudessakin sosialidemokraattisessa puo- 
lueessa on esiintynyt lukuisia miehiä 
ja naisia, jotka ovat ”käsittäneet so- 
sialidemokratian rehellisessä mielessä”, 
vanhan — työväenliikkeen kunniallisten 


perinteiden mielessä, ja myöskin toi- 
mineet sen mukaisesti. 

Erikoisesti on tässä yhteydessä mai- 
nittava ne vilpittömät ponnistukset, 
joita vanhan työväenliikkeen n.s. mal- 
tilliselta siiveltä uuteen sosialidemo- 
kraattiseen puolueeseen tulleet toverit 
K. H. Wiik, J. V. Keto ja Mikko Am- 
puja ovat tehneet tämän puolueen 
jäsen joukkojen = opastamiseksi — prole- 
laarisen luokkataistelun ja internatio- 
nalismin kannalle. Ja varsin valaise- 
vaa on, että tämä heidän rehellinen 
pyrkimyksensä johti heidät sosialide- 
mokraatteina yhteistyöhön kommunis- 
tien kanssa, pakotti heidät selvästi nä- 
kemään kommunististen ja sosialide- 
mokraattisten — työläisten yhteisrinta- 
massa = sen konkreettisen tien, jolla 
kaikkien rehellisten työläisten kallein 
toive, työväenluokan voimien yhdistä- 
minen, on toteutettavissa. 

Mutta yhtä kuvaavaa on, että juuri 
tällä pyrkimyksellään työväenliikkeen 
yhtenäisyyteen he saivat osakseen 
oikeistososialidemokraattisten — mahti- 
miesten vihat. Kuutosryhmän kohtelu 


on havainnollinen kouluesimerkki siitä, 


miten = sillä taholla suhtaudutaan työ- 
väenliikkeen yhtenäisyyden kannatta- 
jiin, vanhan työväenliikkeen perintei- 
den jatkajiin. 
Terrorimenetelmillä 

lietsonnalla — työläisten 
saattavat oikeistososialidemokratian 
johtajat valmistaa väliaikaista riemuit- 
semisen aihetta kapitalistisille isännil- 
leen. Mutta he luulevat liikoja itses- 
tään, jos kuvittelevat voivansa ajan 
pitkään ehkäistä "kommunististen ja 


ja veljesvihan 
keskuudessa 
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sosialidemokraattisten = työläisten yh- 
teisrintaman — muodostumisen. =Liiaksi 
vakuuttavia ja vastustamattomia ovat 
työväen yhtenäisyyden puolesta puhu- 
vat seikat. propagandan voi- 
malla ei kumota sitä itsepintaista tosi- 
asiaa, että työläisillä puolueisiin ja us- 
kontunnustuksiin katsomatita on yhtei- 
set edut ja yhteinen vastustaja. Elävä 
odellisuus antaa meille päivästä päi- 
n runsain mitoin todistuksia sosia- 
ismin voittokulusta niissä maissa, mis- 
sä kommunististen ja sosialidemo- 
kraatlisten työläisten aatteellinen ja 
järjestöllinen yhtenäisyys on toteutettu. 
Suomen työväenliikkeen historiakin 
odistaa omalta osaltaan oikeistososia- 
idemokraattisia — hajoittajia — vastaan, 
työväenliikkeen — yhtenäisyyden — puo- 
esta. Ne voitot, jotka Suomen työ- 
väenluokka ja maalaisköyhälistö van- 
han — työväenliikkeen elinaikana saa- 
vuttivat: yleinen äänioikeus, 8 tunnin 
työpäivä, kunnallislakien uudistus ja 
Suomen = itsenäisyys, olivat työväen 
yksimielisyyden — voittoja, päättävän 
luokkataistelun ja internationalismin 
«voittoja. 
Vanhan työväenliikkeen aatteellinen 
perintö velvoittaa. Suomen työväen- 
iikkeen historia ei ole meille pelkkä 
akateemisen tutkimustyön, esitelmien 
ahi muistelmien aihe, vaan ase siinä 
aistelussa työväenliikkeen eheyden ja 
yhtenäisyyden puolesta, jonka voitto 
ulee meidänkin maassamme merkitse- 
mään kapitalistisen riisto- ja terrorijär- 
jestelmän luhistumista, työväenasian, 
demokratian ja sosialismin lopullista 
voittoa. 


Internationalismista ja nationalismista 


Julkaisemme Kiinan Kommunistisen Puolueen Keskuskomitean 
poliittisen toimiston jäsenen, Liu Shao-tsin, Pravdassa kesäkuun 
7, 8, 9 päivinä 1949 julkaistun artikkelisarjan lehdessämme kah- 


dessa numerossa. 


Kommunististen ja työväenpuoluei- 


tänyt 


vastaisen 


den — tiedoitustoimiston 
massa = tilanteesta Jugoslavian Kom- 
munistisessa 
iton — nationalistisen petturijoukkion 
neuvostovastainen asenne ja osoitet- 
iin, että Titon joukkiolla, joka on 


idaarisuuden 
ionalismin 


päätöslause!- 


Puolueessa — tuomittiin 


työtätekevien kansainvälisen 
aatteen ja siirtynyt 
kannalle, on neuvosto- 
asenteensa pohjana nationa- 


istinen = porvarillinen ohjelma. Pää- 
töslauselmassa 


sanotaan: 


nationalistinen asenne voi johtaa väin 


Jugoslavian 


muuttumiseen — tavalli- 


seksi porvarilliseksi tasavallaksi, Ju- 


goslavian 


riippumattomuuden mene- 


tykseen ja Jugoslavian muuttumiseen 
imperialististen valtojen siirtomaaksi 

Kiinan kommunistisen puolueen kes- 
kuskomitean päätöslauselmassa, joka 


koskee til 
munistises: 
samoin, et 
porvarillisen 


Samalla 


KANSAK 


Kansallisuuskysymys 


sesti luok 
nen taiste! 


annetta Jugoslavian kom- 
sa — puolueessa, — osoitetaan 
tä Titon ryhmä on vajonnut 
nationalismin — suohon. 
Kiinan kommunistisen puo- 


liittyy lähei- 
kakysymykseen ja kansalli- 


u luokkataisteluun. ”Eri ai- 


”Tällainen, 


ueen keskuskomitea totesi, että hy- 
väksyessään päätöslauselman tilantees- 
a Jugoslavian kommunistisessa. puo- 
ueessa Tiedoitustoimisto ”täytti vel- 
vollisuutensa. taistelussa demokratian 
ja rauhan puolesta koko maailmassa ja 
myöskin Jugoslavian kansan puolus- 
amisessa petosta ja hyökkäystä vas- 
taan amerikkalaisen imperialismin ta- 
jolta”. 

Mitä sitten on oikeastaan porvaril- 
inen nationalismi? Kuinka marxismi- 
leninismi ratkaisee kansallisuuskysy- 
myksen? —Minkätähden Titon jouk- 
sion — neuvostovastainen asenne = voi 
ehdä — Jugoslaviasta amerikkalaisen 
imperialismin hyökkäyksen uhrin ja 
johtaa siihen, että Jugoslavia menet- 
tää — riippumattomuutensa, että siitä 
ulee imperialismin siirtomaa? 

Tämän = kirjoituksen tehtävänä on 
tuoda selvyys näihin kysymyksiin; sa- 
malla on tämän selvyyden saamiseksi 
kajottava = eräisiin nykyhetken kan- 
sainvälisen — tilanteen peruskysymyk- 
siin. 


UNTAKYSYMYKSEN PORVARILLINEN NATIONALISTINEN 
TULKINTA 


koina = taisteluareenalla — esiintyy = eri 
luokkia, ja jokainen luokka ymmärtää 
omalla tavallaan 'kansallisuuskysymyk- 


sen.” Näin ollen ”kansallisuuskysy- 
mys palvelee eri aikoina eri etuja ja 
saa eri vivahduksia riippuen siitä, mikä 
luokka sen nostaa esiin ja milloin”, 
sanoo toveri Stalin. 

Porvarillisen nationalismin luonteen 
ymmärtämiseksi on ennen kaikkea 
ymmärrettävä — porvariston = luokka- 
uonne. 

Kansakuntakysymyksen — porvarilli- 
nen nationalistinen tulkinta, .porvaris- 
on — suhtautuminen kansallisuuskysy- 
mykseen, sen ohjelma ja politiikka 
kansallisuuskysymyksessä — juontuvat 
yksinomaan omia ahtaita luokkaetu- 
jaan lähtökohtanaan pitävän porvaris- 
on luokkaluonteesta. 

Tunnettua on, että porvarillinen 
järjestelmä — perustuu = kapitalistiseen 
riistoon. Porvaristoluokka itse ja- 
kaantuu «useampiin eri kerroksiin ja 
jokainen kerros eri ryhmiin. Voittoa 
saalistaessaan » kapitalistit eivät tyydy 
siihen, että he riistävät tunnottomasti 
proletariaattia. Oman — luokkansakin 
sisällä kapitalistit nielevät toisiaan an- 
saran — kilpailun prosessissa; suuret 
pedot nielevät pikkukaloja, suurporva- 
risto syö suuhunsa pikku- ja keski- 
porvaristoa, toinen ryhmä ahdistaa 
toista ryhmää tai nielaisee sen. 

Porvaristo pyrkii valtaamaan hal- 
tuunsa oman maansa tuotantovälineet 
ja markkinat, multa koska sen voi- 
tonjanolla ei ole rajoja, sen laajentu- 
mispyrkimys ulottuu oman maansa ul- 
kopuolellekin, markkinoiden, —raaka- 
ainelähteiden ja — pääomansijoitus- 
alueiden valtaamiseen ulkomailla. Alis- 
taessaan tässä laajentumisprosessissa 
muita maita ja riistäessään muita kan- 
soja se samalla ahdistaa näiden mai- 
den kapitalisteja kilpailijoinaan. 

Palkkatyön riisto, kilpailu, kilpaili- 


joiden ahdistaminen, kukistaminen ja 
nieleminen, sotien käyminen, ja kaik- 
sien keinojen käyttäminen monopoli- 
aseman saavuttamiseen omassa maas- 
sa ja koko maailmassa — sellainen on 
voitonjanoisen — porvariston — luokka- 
uonne. Se juuri onkin porvarillisen 
nationalismin — pohjana ja samaten 
myös jokaisen porvarillisen ideologian 
poh jana. 
Tämän — luokkapohjan — mukaisesti 
porvariston — nationalistinen — ohjelma 
ja politiikka kansallisuuskysymykses- 
sä tähtää omassa maassaan koko kan- 
sakunnan etujen alistamiseen oman 
uokkansa etuja palvelemaan. Porvaris- 
o asettaa omat luokkaetunsa, yhteis- 
kunnan huippukerroksen edut, koko 
kansan etujen yläpuolelle ja yrittää 
sen lisäksi pitää omien etujensa mu- 
kaisesti yksinoikeutenaan koko ”kan- 
sakunta”-käsitteen julistautumalla 
(kansaa = pett een) kansakunnan 
edustajaksi ja kansallisten etujen puo- 
lustajaksi. Samaan = aikaan porvaris- 
ton ohjelma ja politiikka kansallisuus- 
kysymyksessä tähtäävät sen oman 
maansa = ulkopuolella oman = kansa- 
kunnan — (itse asiassa sen =porva- 
rillisen huippukerroksen) etujen aset- 
tamiseen muiden kansakuntien etujen 
kanssa vastakkain. Porvaristo pyrkii 
asettamaan = oman maansa muiden 
maiden yläpuolelle ja käyttää hyväk- 
seen jokaista tilaisuutta muiden kan- 
sojen sortamiseen ja riistämiseen nii- 
den — eduista lainkaan = välittämättä. 
Osan — maansa — ulkopuolella rosvo- 
tusta saaliista se käyttää eräiden 
oman maan väestöryhmien lahjomi- 
seen heikentääkseen ja hajoittaak- 
seen kansansa vastarinnan. Porvarilli- 
sen — nationalismin pahimpia ilmaisu- 
muotoja ovat imperialististen maiden 


harjoittama = siirto- ja puolisiirtomai- 
den orjuutus, ensimmäinen maailman- 
sota, Hitlerin, Mussolinin ja Japanin 
militaristien hyökkäyspolitiikka, joka 
johti toiseen maailmansotaan, ja vih- 
doin amerikkalaisen imperialismin joh- 
taman kansainvälisen imperialistileirin 
suunnitelma koko maailman orjuutta- 
miseksi. 


Kun joku kansakunta on toisen or- 
juuttama tai feodalismin ikeen alla, 
tämän kansakunnan porvaristo esiin- 
tyy —luokkaetujensa — mukaisesti tätä 
orjuutusta vastaan ja voi tiettyjen 
olosuhteiden — vallitessa osallistua yh- 
dessä koko kansan kanssa tätä orjuu- 
tusta vastaan, 
Esimerkkinä mainittakoon Amerikan 
porvaristo, riippumattomuussodan = ai- 
kana, Ranskan porvaristo Ranskan 
vallankumouksen aikana ja Italian por- 
varisto Italian yhdistymisliikkeen aika- 
na. Ja tänäkin päivänä siirto- ja puoli- 
siirtomaissa porvaristo osallistuu kan-, 
salliseen vallankumoukseen. Mutta heti 
kun jonkin kansakunnan porvaristo 
pääsee valtaan ja pystyy sortamaan 
muita kansoja, se muuttaa samalla het- 
kellä politiikkaansa ja siitä tulee mui- 
den kansakuntien sortaja. Juuri näin 
on asianlaita Englannin, Ranskan, Sak- 
san, Amerikan, Italian ja Japanin por- 
variston kansallisiin liikkeisiin nähden. 
Näiden maiden porvaristo vaihtoi val- 
taan päästyään rintamaa, ylenkatsoi 
muiden kansakuntien etuja ja alkoi 
sortaa maailman muita kansoja. Siitä 
lähtien kun kapitalismi kehittyi im- 
—perialismin — asteelle, — kapitalistisissa 
maissa on . hallitseva huippukerros 
määrältään — supistunut. Suurpankkii- 
rien, —raharuhtinaiden > ja finanssiyli- 
mysten — harvalukuinen ryhmä tekee 
toisaalta omasta maastaan finanssival- 


takuntansa riistäen: ja sortaen kansaa 
armottomasti, toisaalta taas seorjuut- 
taa maailman muita kansäkuntia käyt- 
täen julmimpia riisto- ja sortokeinoja 
ja tehden niistä siirtomaita tai muu- 
tamista iinanssivaltakunnista =riippu- 
vaisia maita. Mitä suuremmat ovat 
porvariston rosvoamat rikkaudet, sitä 
rajattomampi on sen ahneus ja pyrki- 
mys uusien nielemiseen ja anastami- 
seen, sitä enemmän se tehostaa kan- 
sansa sortoa omassa maassaan ja hyök- 
käystä muita kansakuntia vastaan na- 
tionalismin lipun alla ylistellen dema- 
gogisesti omaa kansakuntaansa ”kor- 
keampana rotuna”, jolla on oikeus 
hallita maailman muita kansakuntia ja 
sortaa ”alhaisempia rotuja”. 

Sen, seurauksena, että. muutamat 
imperialistivallat pyrkivät rosvoamaan 
maailman heikompia kansakuntia, syt- 
tyy imperialistisia sotia siirtomaiden 
jaosta. 

Kaikki nämä maailmanhistorian suu- 
rimmat rikokset porvaristo tekee ”na- 
tionalismin” lipun varjossa. ' 

Eri maiden porvaristo harjoittaa 
epäröimättä, kuten yllä on osoitettu, 
hyökkäävää politiikkaa muita kansa-. 
kuntia kohtaan sen jälkeen, kun se 
on päässyt valtaan. Mutta määrätty- 
jen olosuhteiden vallitessa, kun ulko- 
maisen imperialismin voimakas pai- 
nostus kuristaa sen oman maan riip- 
pumattomuutta, kun porvariston luo- 
kan tai tämän luokan määrätyn huip- 
pukerroksen edut joutuvat räikeään 
ristiriitaan sen oman maan kansan pe- 
rusetujen kanssa, kun tämän maan 
kansa nousee taisteluun ja uhkaa por- 
variston valtaa tai kun muiden kansa- 
kuntien hallitsevat piirit tai muut im- 
perialistit uhkailevat tai lahjovat tämän 
maan porvaristoa, silloin porvarilliset 


nationalistit voivat myydä oman kan- 
sakuntansa ja auttaa muiden kan- 
sakuntien — hallitsevaa huippukerrosta 
muita = imperialisteja, — kukistamaan 
oman maansa kansan, uhraamaan sen 
suojellakseen = valtauksiaan ja säilyt- 
tääkseen poliittisen asemansa ja val- 
tansa. 

Historiallisena esimerkkinä, joka on 
kaikille tuttu, voidaan mainita Rans- 
kan porvariston edustaja Thiers, joka 
myi Ranskan Saksalle Pariisin Kom- 
muunin aikana. Suhteellisen uusia esi- 
merkkejä ovat Kiinan puolisiirtomaan 
suurporvarit Tshiangkaishek ja Vant- 
sinvei, ranskalaiset Daladier ja Petain 
(Hitlerin aikana), puolalaiset Pilsudski 
ja Beck, Tshekkoslovakian Hacha, 
norjalainen Ouisling ym. Eik 
kaikki, vaan seurauksena kapitalismin 
kriitillisestä asemasta toisen maail 
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mansodan = jälkeen Englannin, Rans- 
an, Italian ja Euroopan maiden taan- 
umukselliset kumartelevat entistä au- 
liimmin Amerikan imperialismin edes- 
sä ja suorittavat sille lakeijan palve- 
luksia. Porvaristo käyttää nationalis- 
min lippua kansan liikkeelle saamisek- 
si vain silloin, kun se;on sille edullis- 
ta. Mutta kun se on porvariston eduil- 
16 vahingollista, silloin se hylkää ko- 
konaan kansallisen ylpeyden tunteen 
ja ryhtyy kansallispetturiksi. ; 


Tällainen on kansakunta-käsitteen 
porvarillinen tulkinta ja se luokkape- 
ruste, jolle se pohjautuu. Tällaiset 
ovat porvariston nationalismin p 
riaatteet * ja = perusohjelma = kansalli- 
suuskysymykses: Porvarillinen na- 
ionalismi on porvariston maailman- 
katsomus. 


KANSAKUNTAKYSYMYKSEN PROLETAARINEN 
INTERNATIONALISTINEN TULKINTA 


Kansakuntakysymyksen — proletaari- 
nen = internationalistinen = tulkinta on 
orvariston nationalistiselle tulkinnalle 
täysin — vastakkainen. — Lähtökohtana 
proletaarisen "internationalismin suh- 
autumisessa kansallisuuskysymykseen 
ja kansallisuuskysymyksen rath 
periaatteissa ovat kaikkialla maailmas- 
sa kyseessä olevan maan kansanjouk- 
kojen * perusedut ja samalla kansan- 
joukkojen yleiset edut koko maail- 
massa, koko ihmiskunnan edut. Kan- 
sallinen hyökkäyshenki on luokkariis- 
ojärjestelmän — tuote. Proletariaatti, 
joka ei riistä ketään ja joka käy tais- 
telua — sellaisen — yhteiskuntajärjestel- 
män puolesta, jossa toinen ihminen ei 
voi riistää toista, esiintyy toisen kan- 
sakunnan harjoittamaa toisen kansa- 
kunnan sortoa, vastaan. Proletariaatti 


ei voi säilyttää yhteiskunnassa min- 
käänlaista järjestelmää, jossa toinen 
ihminen sortaa toista, sillä siinä ta- 
pauksessa se ei voisi toteuttaa omaa 
vapautustaan. 

Sen tähden proletariaalti vastustaa 
päättävästi kaikkea kansallista sortoa. 
Se taistelee sitkeästi niin jokaisen vie- 


* raan kansakunnan harjoittamaa oman 


kansakuntansa sortoa kuin omankin 
kansakuntansa — harjoittamaa — muiden 
kansakuntien "sortoa vastaan ja puo- 
lustaa kaikkien kansakuntien (suurten 
ja pienten, voimakkaiden ja heikko- 
jen) täydellistä tasa-arvoisuutta ja 
yhtymisvapautta niin oman maan puit- 
teissa kuin kansainvälisessäkin mi- 
tassa. Proletariaatti puolustaa ajatus- 
ta vähitellen tapahtuvasta liikkeestä 
maailman yhtenäisyyteen, mihin joh- 
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tavat erilaiset konkreettiset tiet: va- 
paa eroaminen (päämääränä imperia- 
ismin ikeen murskaaminen ja maail- 
man kansakuntien valtavan enemmis- 
ön riippumattomuus) tai vapaa yh- 
teenliittyminen (eri kansallisuudet yh- 
yvät toisiinsa täysin vapaaehtoisella 
perustalla sen jälkeen, kun imperia- 
istinen ies on hävitetty). 


Sellainen on kansakuntakysymyksen 
proletaarinen = internationalistinen tul- 
kinta ja se luokkaperusta, jolta tämä 
tulkinta juontuu. Sellaiset ovat pro- 
etaarisen internationalismin tärkeim- 
mät periaatteet ja perusohjelma kan- 
sallisuuskysymyksessä. 


Imperialismin — sortamissa' maissa 


ovat Kommunistit aina olleet maansa 
vankimpia — eturivin — taistelijoita — ja 
johtaneet orjuuteltujen kansojen kan- 
sallista vapausliikettä. Me kiinalaiset 


kommunistit esimerkiksi olemme 
vankkoja proletaarisia internationalis- 
teja ja samaan aikaan vankimpia val- 
lankumouksellisia kansallistaisteli joita 
vastustaessamme jokaista Kiinan kan- 
saan kohdistuvaa imperialistista hyök 
käystä, puolustaessamme Kiinan riip- 
pumattomuutta ja vapautta ja taistel- 
lessamme kaikkia kansallisia petturei- 
ta vastaan. Ensimmäinen puolue, joka 
Kiinassa esitti täsmällisen ohjelman 
taistelusta imperialismia vastaan kan- 
sallisen — riippumattomuuden puolesta, 
ei ollut porvariston eikä pikkuporva- 
riston, vaan Kiinan proletariaatin puo- 
lue. Kiinan kommunistinen puolue on 
aina ollut Kiinan kansan imperialis- 
minvastaisen kansallisen —yhteisrinta- 
man johtaja ja järjestäjä. Tämä kan- 
sallinen yhteisrintama on laaja. Siihen 
kuuluu työläisiä, talonpoikia, sivisty- 
neistöä, pikkuporvaristoa, kansallisen 


pääoman edustajia ja jopa maanomis- | 


tajienkin — edistyksellisiä — kerroksia. 
Tällainen — vallankumouksellinen kan- 
sallinen vapausliike ei ole ristiriidassa 
proletaarisen internationalismin kans- 
sa. Se soveltuu siihen täydellisesti ja 
muodostaa tavattoman tärkeän eli- 
mellisen osan proletaarisesta interna- 
ionalistisesta liikkeestä sen suurena 
ja välittömänä liittolaisena. Tämän 
sansallisen vapausliikkeen voitto mer- 
kitsee pitkää askelta eteenpäin prole- 
taarisen — internationalismin — aatteen 
puolesta käytävässä taistelussa. Se 
antaa proletariaatin sosialistiselle val- 
ankumoukselle koko maailmassa ta- 
vattoman suurta apua ja tulee si 
edistämään. 


On aivan selvää, että jos sorretun 
kansakunnan kommunistit eivät ky- 
kene esittämään konkreettista ohjel- 
maa taistelussa imperialistista sortoa 
vastaan eivätkä taistelemaan kansal- 
isen — vapautuksen = puolesta, vaan 
käyttävät — vain — ”internationalismi”- 
sanaa kauniissa tyhjissä puheissa, niin 
he pettävät proletaarisen internationa- 
ismin ja auttavat imperialismia, - min- 
ä seurauksena he voivat luisua im- 
perialismin uskollisina kätyreinä toi- 
mivien — alhaisten ja halveksittavien 
rotskilaisten asemaan. 

Edelleen, jos kommunistit sen jäl- 
keen kun heidän maansa on väpautu- 
nut imperialistisesta sorrosta, vajoa- 
vat porvarilliseen nationalismiin, jos 
he harjoittavat kansallisen egoismin 
politiikkaa, jos he uhraavat kaikkien 
maiden työtätekevien ja proletariaa- 
tin yleiset kansainväliset edut oman 
kansakuntansa — huippukerroksen etu- 
jen nimessä, jos he eivät esiinny im- 
perialismia vastaan, vaan päinvastoin 
nojautuvat sen apuun hyökkäysai- 


keissa muita kansoja vastaan niiden 
sortamiseksi tai asettavat proletaaris- 
ta internationalismia vastaan kansal- 
lisen konservatismin hyljäten prole- 
tariaatin ja työtätekevien kansainvä- 
lisen solidaarisuuden ja esiintyen so- 
sialistista Neuvostoliittoa vastaan, niin 
sekin on proletariaatin ja kommunis- 
min aatteen kavaltamista, mikä aut- 
taa — kansainvälisiä imperialisteja ja 
tekee kavaltajista itsestään imperialis- 
tisen leirin pelinappulan. Titon kopla 
Jugoslaviassa kulkee tällä hetkellä 
juuri tätä tietä. 

Edellämainittuihin periaalteisiin no- 
jautuen kaikkien sortavien kansakun- 
tien kommunistit kaikissa imperialis- 
tisissa maissa ovat aina esiintyneet lu- 
jasti ja varauksetta siirto- ja puoli- 
siirtomaihin — suunnattuja — hyökkäys- 
sotia ia omien kansakuntiensa vallan- 
pitäjien” sekä imperialistien niitä koh- 
taan — harjoittamaa — sortoa- vastaan. 
Näiden maiden kommunistit käyttävät 
sitä. paitsi jokaista keinoa antaakseen 
ilman omanvoitonpyyntiä apua siirto- 
ja puolisiirtomaiden kansojen kansal 
liselle — vapausliikkeelle. He vaativat 
sorrettujen = kansojen vapauttamista 
oman maansa imperialismin ikeestä, 
niiden täydellistä vapautta ja riippu- 
mattomuutta. — Esimerkkeinä — tästä 
voidaan mainita vanhan Venäjän val- 
takunnan, Iso-Britannian, Yhdysvalto- 
jen, Ranskan, Saksan, Italian, Japa- 
nin, Hollannin, Belgian ym: maiden 
kommunistit. He ovat vankkoja in- 
ternationalisteja ja toimivat sen täh- 
den päättävästi imperialisteja vastaan, 
jotka sortavat heidän omaa maataan 
ja — harjoittavat hyökkäyspolitiikkaa 
Intiaa, Malakkaa, Filippiinejä, Indo- 
nesiaa,  Vietmania, Kiinaa, Keski- ja 
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Etelä-Amerikkaa sekä muita siirto- ja 
puolisiirtomaita kohtaan. Kommunis- 
tit puolustavat järkkymättä sorrettu- 
jen kansakuntien =riippumattomuutta 
ja vapautta. He toimivat näin siksi, 
että he ymmärtävät syvällisesti Mar- 
xin tunnetut lausunnot siitä, että kan- 
sa, joka sortaa toisia kansoja, ei voi 
olla vapaa, ja siitä, että ellei olisi kan- 
sallisia vapausliikkeitä, jotka heiken- 
ävät ja horjuttavat imperialistisen 
herruuden — perusteita, kapitalististen 
emämaiden proletariaatin olisi hyvin 
vaikea saavuttaa voitto taistelussa 
monopolipääomaa vastaan ja toteut- 
aa vapautumisensa. Tästä johtuu, 
että avunanto =siirto- ja puolisiirto- 
maiden — kansallisuuksien — vapausliik- 
keille on samalla avunantoa emämai- 
den proletariaatin vapautukselle. Sen 
tähden kommunistien on esitettyihin 
periaatteisiin nojautuen, kun he ovat 
kukistaneet = imperialistisen porvari 

on ja ottaneet vallan omiin käsiinsä, 
viipymättä tehtävä loppu kaikesta 
imperialistien — harjoittamasta oman 


"maan ja muiden kansallisuuksien sor- 


rosta, niin oman maan s kuin 
sen ulkopuolellakin. Lenin ja Stalin 
esimerkiksi kumosivat heti, kun Lo- 
kakuun suuri vallankumous Venäjällä 
oli kukistanut tsaarin sekä porvaril- 
lisen väliaikaisen hallituksen ja työ- 
tätekevät tulleet valtaan, ensimmäi- 
sen kerran ihmiskunnan historiassa, 
kaikki ne epätasa-arvoiset sopimuk- 
set, jotka tsaarin Venäjä oli solminut 
Kiinan ja muiden maiden. kanssa, ja 
julistivat täydellisen tasa-arvoisuuden 
kaikkien kansallisuuksien kesken omas- 
sa maassaan. Näin toteutetaan käytän- 
nössä proletaarisen internationalismin 
suuria periaatteita. 


Jos — siis sorrettujen kansakuntien 


maissa proletariaatin riveissä on hen- , 


jotka käyttävät internationa- 
ismia tyhjään sanahelinään ja laver- 
eluun tai luisuvat porvarilliseen na- 
tionalismiin eivätkä tue siirto- ja puo- 
isiirtomaiden kansallisia vapausliikkei- 
ä, vaan pikemminkin auttavat omien 
maittensa — imperialisteja —sortamaan 
siirto-, — puolisiirto- ja takapajuisia 
maita, niin he ovat proletaarisen in- 
ernationalismin, sosialismin ja kom- 
munismin aatteen kavaltajia ja heistä 
ulee imperialismin asiamiehiä. — Esi- 
merkiksi imperialismin lahjomat työ- 
äisaristokratian = edustajat, sosialide- 
mokraattisten puolueiden oikeistosiipi 
eri maissa ja Englannin labour-puo- 
ueen oikeistosiipi — ne kaikki ovat 
ämän tyypin luopioila, jotka ovat ka- 
valtaneet proletariaatin. 


Jos kommunistit taas toisaalta, -Kf- 
kistettuaan — maassaan — imperialistien 
herruuden ja otettuaan vallan omiin 
käsiinsä, eivät heti tee loppua eri 
kansallisuuksien imperialistisesta sor- 
rosta eivätkä julista kaikkien kanso- 
jen täydellistä tasa-arvoa maansa ra- 
jojen sisällä, vaan jatkavat kansal- 
ista sortoa ja harjoittavat hyökkäys- 
politiikkaa muita kansoja kohtaan, niin 
se on samaten proletaarisen interna- 
jonalismin — kavaltamista, sosialismin 
ja kommunismin aatteen kavaltamis- 
a, ”internationalismi”-sanan = käyttä- 
mistä vain kauniissa tyhjissä puheis- 
sa, luisumista porvarilliseen nationa- 
ismiin. 


Eräiden historiallisten ehtojen val- 
itessä sortavista maista voi kuitenkin 
ulla sorrettuja maita. 


Kun = esimerkiksi Hitler hyökkäsi 
Ranskaan, Belgiaan, Hollantiin — ja 


muihin maihin ja nielaisi ne, näiden 
maiden kommunistit astuivat sanka- 
rillisesti aivan päinvastoin kuin por- 
varilliset petturit eturiviin taisteluun 
asistisia hyökkääjiä vastaan. 

Toisena — esimerkkinä — voivat olla 
amerikkalaisen = imperialistisen Mars- 
hall-suunnitelman orjuuttamat Euroo- 
pan maat. Näiden maiden taantumuk- 
sellinen porvaristo tukahduttaa edel- 
eenkin — amerikkalaisen imperialismin 
avulla kansallista vallankumoustaiste- 
ua = siirtomaissa: Ranska käy sotaa 
Indokiinassa, Englanti Malakalla ja 
muissa maissa, Hollanti Indonesiassa. 
Näiden — maiden kommunistien . tulee 
oisaalta tehdä sitkeästi vastarintaa 
amerikkalaiselle * imperialistiselle = or- 
juutukselle ja sorrolle, taistella oman 
maansa porvariston antautumista vas- 
aan Amerikan edessä ja porvariston 
ansallista petturuutta vastaan sekä 
puolustaa — kansojensa — riippumatto- 
muutta; toisaalta taas nousta lujasti 
vastustamaan — maansa = porvarillisten 
vallanpitäjien + imperialistista — siirto- 
maapolitiikkaa, heidän harjoittamaan- 
sa siirtomaakansojen sortoa ja ros- 
vousta, sekä antaa rajatonta tukea 
siirtomaakansojen vapausliikkeelle 
maansa. imperialisteja vastaan. 


Tällaisten — olosuhteiden — vallitessa 
Euroopan maiden sosialidemokraattis- 
ten puolueiden oikeistosiipi ja myös- 
kin — Englannin labour-puolueen — oi- 
keistosiipi, — harjoittavat . edelleenkin 
imperialistista politiikkaa siirtomaiden 
suhteen ja kannattavat Marshall-suun- 
nitelmaa, joka orjuuttaa niiden omia 
maita. Kommunistinen puolue taiste- 
lee säälimättä näitä luopioita vastaan, 


Tällaisen politiikan ja tällaiset yk- 


sityiskohdissaan toisistaan poikkeavat 
ohjelmat — proletaarinen internationa- 
lismi on omaksunut kansallisuuskysy- 
myksessä eri maissa ja erilaisissa olo- 
suhteissa. Näiden ohjelmien ja. tämän 
politiikan lähtökohtana ovat yksin- 
omaan kyseessäolevan maan kansan- 
joukkojen yleiset perusedut ja sa- 
malla maailman kaikkien maiden kan- 
sanjoukkojen edut. Toisin sanoen nii- 
den = lähtökohtana ovat koko ihmis- 
kunnan yleiset elinedut, ja samaan ai- 
kaan nämä ohjelmat ja tämä politiik 
ka ovat täysin proletariaatin luokka- 
etujen mukaisia. 


Tällainen on konkreettinen esitys 
proletaarisen internationalismin maail- 
mankatsomuksesta erilaisissa konkreet- 
tisissa historiallisissa olosuhteissa. 


Kun verrataan toisiinsa porvarillis- 
ta nationalistista ja proletaarista in- 
ternationalistista kansakuntakysymyk- 
sen = tulkintaa, voidaan nähdä, että 
porvarillinen nationalismi ja proletaa- 


* rinen internationalismi ovat kaksi vas- 


takkaista maailmankatsomusta, ideo- 
logiaa ja tunnusta, jotka edustavat 
kahta erilaista luokkaa. ja 

Lenin sanoo: ”Porvarillinen natio- 
nalismi ja proletaarinen internationa- 
lismi ovat kaksi sovittamattoman vas- 
takkaista — tunnusta, jotka vastaavat 
koko = kapitalistisen "maailman kahta 
suurta luokkaleiriä. ja ilmaisevat kahta 
politiikkaa (enemmänkin: kahta maail- 
mankatsomusta) kansallisuuskysymyk- 
sessä.” 

Sen tähden on tehtävä jyrkkä ero 
proletaarisen = internationalismin sekä 
sen kansallisuuskysymyksessä. omak- 
suman asenteen ja porvarillisen na- 
tionalismin — välillä. Jos kommunisti 
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luisuu porvarillisen nationalismin kan- 
nalle, hän kavaltaa kommunismin. 
Imperialismi, jonka lähtökohtana on 
porvarillinen — nationalistinen kansa- 
kuntakysymysten tulkinta ja Pporva- 
rillinen nationalistinen ohjelma ja po- 
litiikka kansallisuuskysymyksessä, tu- 
lee tietenkin 'harjoittamaan, milloin se 
vain on mahdollista, hyökkäyspolitiik- 
kaa muita kansakuntia kohtaan ja 
sortamaan niitä; se ei missään ta- 
pauksessa voi auttaa muita kansakun- 
tia saavuttamaan = riippumattomuutta 
ja vapautta. Imperialistinen maa voi 
joskus auttaa jotakin sorrettua kan- 
saa — taistelussa toista imperialistista 
maata — vastaan, 'mutta ei sorrelun 
kansan riippumattomuuden ja vapau- 
den tähden, vaan voidakseen. käyttää 
tätä sorrettua. kansaa omaa kilpaili- 
jaansa vastaan ja siten itse väis ää 
vaikeudet. Imperialistisen maan. aiko- 
muksena on tällöin saattaa sorrettu 
"kansa oman herruutensa alaiseksi kil- 
vailijansa syrjäyttämisen jälkeen. 
Hitlerin — suunnitelma = ”Euroopan 
uuden järjestyksen” pystyt ämiseksi, , 
Japanin militaristien suunnitelmat ”yh- 
teisen — kukoistuksen — piiristä —Itä- 
Aasiassa” ja ”Kiinan ja Japanin yh- 
teisestä elämästä: ja kukoistuksesta”, 
amerikkalainen imperialistinen ”Mar- 
shall-suunnitelma”, ”avunan.o Korean 
riippumattomuudelle”, ”avunanto Fi- 
lippiinien riippumattomuudelle”, Eng- 
lannin — ”avunanto Intian ja Birman 
riippumattomuudelle” jne. — Kaikki 
nämä — suunnitelmat on laadittu, ei 
suinkaan — siinä tarkoituksessa, että 
autettaisiin muiden kansojen elpymis- 
tä ja sorrettuja kansoja saavutta- 
maan riippumattomuutensa ja vapau- 
tensa, vaan yksinomaan näiden kan- 


sojen alistamiseksi omaan herruuteen 
ja omien voittojen säilyttämiseksi. 
Ainoakaan sorrettu kansa ei voi saada 
todellista — vapautta ja riippumatto- 
muutta = imperialististen maiden ns. 
avunannon — tuloksena. — Ainoaltakaan 
imperialistiselta maalta ei'voida odot- 
aa — vilpitöntä apua todellisen riippu- 
mattomuuden ja vapauden saavutta- 
misessa. 
Näin ollen on äärettömän erheel- 
edistä ja vahingollista elättää harhakä- 
sityksiä sen suhteen, että Amerikan 
imperialismi muka vilpittömästi tahtoi 
auttaa Kiinan kansaa saavuttamaan 
odellisen riippumattomuuden, rauhan 
ja demokratian. 


Kommunistien, — jotka nojauluvat 
internationalistiseen | tulkintaan, prole- 
aariseen = internationalistiseen ohjel- 
maan ja politiikkaan kansallisuusky- 
symyksessä, on oltava kestävimpiä, 
uotettavimpia ja kyvykkäimpiä johta- 
jia kaikkien sorrettujen kansojen liik- 
keessä — kansallisen vapautuksen — ja 
riippumattomuuden — puolesta. Heidän 
on oltava oman kansansa etujen van- 
kimpia puolustajia ja heidän on kai- 
kin keinoin autettava maailman kaik- 
kien sorrettujen kansojen vapausliik- 
keitä. He eivät luonnollisestikaan voi 
har joittaa hyökkäävää politiikkaa tois- 
ta kansaa kohtaan tai sortaa kansal- 
isia vähemmist omassa maassaan. 


Kaikkea pohjaa vailla olevaa dema- 
gogiaa ja ilkeämielistä parjausta ovat 
sellaiset imperialistien väitteet kui 
”Koska kommunistit ovat internatio- 
nalisteja, he eivät voi johtaa liikettä 
kansallisen riippumattomuuden ja va- 
pauden saavuttamiseksi eivätkä puo- 
lustaa oman kansansa: ja oman maan- 


kansakuntakysymyksen = proletaariseer 


sa etuja”; "Neuvostoliitto edustaa 
punaista imperialismia”; ”Neuvosto- 
liitto harjoittaa hyökkäävää politiik- 
kaa Kiinan, Korean ja muiden maiden 
suhteen”; — "Neuvostoliitto — harjoittaa 
laa jentumispolitiikkaa” yms. 

Vain kommunistit ja kansainvälinen 
proletariaatti, vain Neuvostoliitto ja 
kansandemokratian maat, joita kom- 
munistiset = puolueet — johtavat, ovat 
kaikkien sorrettujen kansojen luotet- 
avia ystäviä niiden taistelussa va- 
paudestaan ja kansallisesta riippumatto- 


isen proletariaatin ja kommunististen 
puolueiden apu on kaikille kansakun- 
nille tärkein voiton ehto taistelussa 
imperialistisesta ikeestä —vapautumi- 
seksi ja kansallisen riippumattomuu- 
den saavuttamiseksi. 

Vain vahinkoa voi Jugoslavian Kan- 
salle aiheuttaa se epäluottamuksen ja 
vihamielisyyden tunne Neuvostoliittoa 
ja kansandemokratian maita kohtaan, 
jota Titon kopla yrittää istuttaa Ju- 
goslavian kansaan arvellen, että muka 
”kapitalistiset maat merkitsevät Ju- 
goslavialle vähäisempää vaaraa kuin 
Neuvostoliitto”. a 


Vain vahinkoa voi aiheuttaa seka- 
vuus = kysymyksessä kommunistisen 
puolueen johtaman Neuvostoliiton ul- 
kopolitiikasta ja imperialististen mai- 
den ulkopolitiikasta. Saman asenteen 
ottaminen — niin Neuvostoliittoon ja 
kansandemokratian maihin, joita kom- 
munistiset puolueet johtavat, kuin im- 
perialistisiinkin maihin nähden, niin- 
kuin Titon kopla tekee, voi olla vain 
seuraus = marxismin-leninismin perus- 
periaatteiden ja proletaarisen interna- 
tionalismin — kavaltamisesta, —luisumi- 
sesta porvarilliseen nationalismiin. 


muudestaan. Neuvostoliiton, kansainvä- 


MAAILMAN NYKYINEN JAKAANTUMINEN SORRETTUIHIN 
JA SORTAVIIN KANSAKUNTIIN 


Imperialistinen hyökkäyspolitiikka 
on jakanut maailman kansakunnat kah- 
teen kategoriaan: sorrettuihin ja sor- 
taviin. — Ensimmäisen maailmansodan 
jälkeen Lenin luonnehti seuraavalla ta- 
valla tilannetta näiden kahden katego- 
rian suhteen: 

”Näin saatte peruspiirteittäin ku- 
van maailmasta sellaisena, millaisek- 
si se muodostui imperialistisen sodan 
jälkeen. = Miljardi ja neljännes sor- 
rettuja siirtomaita — maita, jotka pa- 
Jotellaan elävältä, kuten Persia, Turk- 
ki ja Kiina; maita, jotka on voitettu ja 
saatettu siirtomaiden asemaan. Ei 
enempää kuin neljännesmiljardi — ne 
ovat maita, jotka ovat pysyneet ehei- 
nä entisessä asemassaan, mutta ne 
ovat kaikki joutuneet taloudelliseen 
riippuvaisuuteen Amerikasta ja olivat 
kaikki sodan aikana sotilaallisesti riip- 
puvaisia, sillä sota käsitti koko maa- 
ilman, se ei antanut ainoankaan val- 
tion jäädä todella puolueettomaksi. Ja 
vihdoin meillä on ei enempää kuin 
neljännesmiljardi — asukkaita — niissä 
maissa, joissa tietenkin vain huippu- 
kerros, vain kapitalistit hyötyivät 
maan jaosta. Yhteensä: noin 13/4 mil- 
jardia, jotka muodostavat maapallon 
koko väestön.” 3 

Tällaiselta näyttää kansallisuusky- 
symys nykyisinkin. Näin on asianlai- 
ta vähemmistön muodostavien maiden 
imperialistien suhteen, jotka sortavat 
ja rosvoavat säälimättä siirto- ja puo- 
lisiirtomaita kaikkialla maailmassa. 
Tämä asiaintila ei voi olla johtamatta 
imperialistisia maita kärkevään taiste- 
luun siirtomaista ja samalla nousuun 
koko maailman käsittävässä sorrettu- 


"meisessä vaiheessa Ven 


jen kansojen kansallisessa vapausliik- 
keessä imperialismia vastaan, vapau- 
den puolesta. 

Ensimmäisen maailmansodan vii- 
n proletari- 
aatti mursi imperialismin rintaman 
maapallon kuudennella osalla ja to- 
eutti Lokakuun suuren sosialistisen 
vallankumouksen, minkä seurauksena 
maailma jakaantui kahteen erilaiseen 
talousjärjestelmään. Ensimmäinen 
maailmansota ja Lokakuun vallanku- 
kumous — johtivat kapitalismin ylei- 
seen = kriisiin, Tämän kapitalismin 
yleisen kriisin vallitessa porvarillises- 
ta nationalismista on tullut entistä so- 
keampi, julmempi ja hyökkäävämpi. 
Koko maailman orjuuttamiseen pyrki- 
nyt fasismi Saksassa, Italiassa, Japa- 
hissa ja muissa maissa oli lahontieen. 
aantumuksellisen monopolipääoman 
tuote ja ilmaantui maailmaan kapita- 
lismin — yleiselle kriisille ominaisten 
kärkevien ristiriitojen vallitessa. Neu- 
vostoliiton johtamat kansainväliset fa- 
sisminvastaiset voimat murskasivat 
toisessa maailmansodassa saksalais- 
italialais-japanilaiset fasistit. = Neu- 
vostoliiton avulla Itä-Euroopan mai- 
den kansat mursivat imperialismin rin- 
taman ja loivat maissaan uuden, de- 
mokraattisen järjestyksen. Sen tulok- 
sena, että kommunistiset puolueet oli- 
vat fasisminvastaisen sodan aikana 
kaikissa maissa sankarillisimpia joh- 
tajia, kestävin voima taistelussa syn- 
nyinmaansa puolustamiseksi, niiden 
arvovalta kansan keskuudessa on ny- 
kyisin äärettömän suuri. Kommunis- 
tisista" puolueista on tullut voimak- 
kaampia kuin koskaan aikaisemmin. 
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Idässä — Kiinassa, Vietnamissa, In- 
donesiassa, Birmassa, Malakalla ja 
muissa maissa — roihuaa vallanku- 
mouksellinen kansallinen vapaustais- 
elu kuin metsäpalo. Näin on kansain- 
välisessä tilanteessa toisen maailman- 
sodan jälkeen tapahtunut uusia perus- 
teellisia muutoksia, jotka merkitsevät 
kapitalismin yleisen kriisin uutta kär- 
jistymistä, vielä voimakkaampaa kuin 
ensimmäisen maailmansodan jälkeen. 

Hitlerin ja Japanin militaristien pai- 
kalla esiintyy nyt Amerikan imperia- 
ismi, joka rakentaa entistä pahaentei- 
sempiä suunnitelmiaan koko maailman 
kansojen orjuuttamisesta ja herruu- 
eensa alistamisesta ja harjoittaa laa- 
jentumispolitiikkaansa kaikkialla maa- 
ilmassa. Ei ole tarpeen sanoa, että 
ämä on vielä eräs lahonneimman, 
aantumuksellisimman = monopolipää- 
oman tuote kapitalismin yleisen krii- 
sin uuden kärjistymisen kaudella. 

Maailmankartan peruspiirteet toisen 
maailmansodan jälkeen voidaan ylei- 
sesti määritellä seuraavalla tavalla: 
oisella puolella on sosialistinen Neu- 
vostoliitto, maailman kaikkien kanso- 
jen johtaja taistelussa imperialismia 
ja fasimia vastaan, maa, joka saksa- 
lais-italialais- japanilaisen. fasismin tap- 
pion jälkeen jatkaa eteenpäinmenoa 
ohti rajatonta kukoistusta, maa, joka 
johtaa taistelua rauhan puolustami- 
seksi koko maailmassa, demokratian ja 
ansojen riippumattomuuden puolus- 
amiseksi. Tämän maan väkiluku on 
ähes 200 miljoonaa. 


Seuraavana on jo kauan sitten va- 
pautettu Mongolian kansantasavalta 


(väkiluku 1 miljoonaa). Sitä seuraa- 
vat kansandemokratian maat Kaak- 
ois- Europassa: Tshekkoslovakia, Puo- 
a, Bulgaria, Unkari, Romania, Alba- 


nia ja Jugoslavia, joiden yhteinen vä- 
kiluku on 85 nriljoonaa, — ne ovat 
maita, jotka saksalaisen ja italialaisen 
fasismin orjuudesta vapautumisensa 


jälkeen kulkevat sosialismiin kommu- 


nististen puolueiden johdolla. Erääs- | 


sä niistä maista, Jugoslaviassa, Titon * 


ryhmä on pettänyt proletariaatin; joka 
tällä hetkellä käy taistelua luopioita 
vastaan. 

Edelleen: vapautettu Pohjois-Korea 
ja Itä-Saksa, joiden väkiluku on suun- 
nilleen 30 miljoonaa. Sen lisäksi kan- 
sat, jotka yhä vielä käyvät välitöntä 
taistelua ulkomaista imperialismia ja 
maansa kavaltajia vastaan. Niihin 


— /kuuluvat Kiinan vapautetut alueet, jot- 


' 


ka on kokonaan vapautettu imperialis- 
tisesta sorrosta (väkiluku 168 miljoo- 
naa) ja jotka suorittavat uutta, de- 
mokraattista rakennustyö! Kiinan 
kommunistisen puolueen johtamina. 
Kun tähän kaikkeen lisätään myös 
Vietnamin, Indonesian ja muiden mai- 
en jo vapautettu väestö, niin osoi 
tautuu, että yli 500 miljoonaa ihmistä 
maapallon n. 2 miljardia ihmistä käsit- 
tävästä väestöstä on jo vapautettu 
imperialistisesta sorrosta. Näiden mai- 
den kansat ovat saavuttaneet maansa 
odellisen riippumattomien, vapaiden 
isäntien aseman. 


Vapautettu väestö muodostaa enem- 
män kuin yhden neljänneksen maapal- 
on väkiluvusta. Se merkitsee maail- 
man uudelleen syntymistä ja todistaa 
ne mittasuhteet ja sen tason, jotka ih- 
miskunta jo on saavuttanut taistelus- 
saan vapautuksestaan. Ei ole epäilys- 
täkään siitä, etteikö tämä luku tulisi 
päivä päivältä kasvamaan. Koko ihmis- 
kunta tulee lähitulevaisuudessa vapau- 
tetuksi imperialistien herruudesta. Ni 

tä mutkista riippumatta, joita tämän 


taistelun aikana voidaan tehdä, kehi- 
tyksen = yleinen kulku vapautuksen 
suuntaan on historian välttämätön ja 
ylipääsemätön laki. 

Kiinassa ovat suuren vapautusar- 
meijan toinen toistaan seuraavien voit- 
tojen tuloksena erikoisen selvästi näh- 
tävissä 475 miljoonan ihmisen -täydel- 
lisen vapautuksen näköalat. 

Tämä on kysymyksen toinen puoli. 

Toisaalta taas saksalais-italialais- 
ja japanilaisen fasismin tappion yhtey- 
dessä murskattiin kolme maailman 
kuudesta (Yhdysvallat, Iso-Britannia, 
Ranska, Saksa, Italia ja Japani) im- 
perialistisesta suurvallasta. j 

Imperialistisia maita, joilla on hal- 
lussaan erisuuruisia ja erilainen mä 
rä siirtomaita, ovät tällä hetkellä: 
Pohjois-Amerikan Yhdysvallat, Iso- 
Britannia, Ranska, Hollanti, Belgia, 
Portugali ym. Imperialististen maiden 
lukumäärä on vähentynyt. Mutta ai- 
kaisemmin ei ole nähty nykyisin val- 
litsevaa tilannetta, jossa yksi imperia- 
listinen valtio — Amerikan imperialis- 
min maa — orjuuttaa maailman kan- 
soja. Sellaisetkin maat kuin Englanti 
ja Ranska, Hollannista, Belgiasta ja 
Portugalista puhumattakaan, heiken- 
tyivät sen suunnattoman vahingon 
seurauksena, jonka sota niille aiheut- 
ti. Vaikka näiden maiden taantumuk- 
selliset käyttävät edelleenkin verisiä 
imperialistisia väkivaltakeinoja siirto- 
maakansojen vapausliikkeen kukista- 
miseksi, niin siitä huolimatta nämä 
maat ovat sen seurauksena, että niiden 
porvaristo on myynyt oman kansakun- 
tansa, ja myös kansansa pettäneiden 
sosialististen puolueiden ja labour-puo- 
lueen oikeistosiiven politiikan seurauk- 
sena muuttuneet riippuvaisuusasemas- 
sa oleviksi maiksi ja protektoraateik- 
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si, jotka ovat Amerikan imperialismin 
herruuden alaisia. 

Kun siis toisella puolen on 500 mil- 
joonaa jo vapautettua ihmistä, niin 
1.300 miljoonaa ihmistä maailman kai- 
kissa maissa (Yhdysvaltoja lukuun- 
ottamatta) on joutunut välittömästi ja 
välillisesti Amerikan imperialismin 
herruuden = alaiseksi samaan = aikaan 
kun Iso-Britannian, Ranskan, Hollan- 
nin ja muiden maiden taantumukselli- 
sista itseasiassa on tullut kansallisia 
kavaltajia ja Amerikan imperialismin 
apureita. 140 miljoonaa amerikka- 
aista kantaa selässään saa 
tunnettua finanssiryhmää — Mo 
nia, Rockefelleriä, Dupont'ia, Mell 
ym. ja heidän muutamia harvoja t 
umuksellisia edustajiaan (kaiken k 
kiaan noin tuhatta). Nämä kahdeksan 
suurta finanssiryhmää ja niiden edus- 
lajat hallituksessa, toisaalta 140 mil- 
joonaa Amerikan kansalaista omassa 
maassaan, toisaalta ne taas Amerikan 
capitalismin yhteiskunnallisen järjes- 
elmän pohjalla orjuuttavat välittö- 
mästi tai välillisesti maailman kaik- 
kia kansoja Neuvostoliittoa ja muita 
vapautettuja kansoja lukuunottamatta. 
Kahdeksan suuren amerikkalaisen fi- 
nanssiryhmän herruus käsittää välittö- 
mästi tai välillisesti lähes 3/4 maapal- 
on väestöstä (Amerikan kansa mu- 
aanluettuna) = eli enemmän kuin 
1.400 miljoonaa ihmistä. Amerikkalai- 
set taantumukselliset laativat sen li- 
säksi = mielikuvituksellisia suunnitel- 
mia Amerikan imperialismin orjuutus- 
järjestelmän pystyttämisestä tulevai- 
suudessa myöskin Neuvostoliittoon ja 
muihin vapautettuihin maihin. Tällai- 
nen on tilanne kansallisuuskysymyk- 
seen nähden maailmassa tällä het- 
kellä. 


» 


Ammatillinen liike 


Tilanne ammattiyhdistysliikkeessä 


V. 1947 pidetyn SAKn edustajako- 
kouksen jälkeiset kuukaudet olivat 
suhteellisen rauhallisia. Ammattiyhdis- 
tysliikkeen sisäiset ristiriidat olivat 
ikäänkuin piilossa. Vain harvoissa ta- 
pauksissa jouduttiin SAKn työvalio- 
kunnassa äänestämään joistakin rat- 
kaisuista. Useammassa tapauksessa 
äästiin kompromissiratkaisuihin, jot- 
a eivät tosin täysin tyydyttäneet kum- 
paakaan poliittista suuntausta, mutta 
kuitenkin ulospäin osoittivat ammat- 
iyhdistysliikkeen olevan eheän ja yh- 
enäisen, ja edustajakokouksen yksi- 
mielisesti hyväksymän toimintaohjel- 
man pohjalla olevan mahdollista säi- 
lyttää ammatillinen liike eheänä ja 
aistelukuntoisena järjestönä. 

Sosdemien ryhmä SAKn työvalio- 
kunnassa omaksui silloin mm. palkka- 
kysymyksessä varsin radikaalisen kan- 
nan. Se ei kuitenkaan johtunut ha- 
usta puolustaa palkkatyöväen etuja, 
vaan , perustui laskelmaan käyttää 
palkka- ja hintasäännöstelyä väli- 
neenä taistelussa Pekkalan hallitusia 
ja sen politiikkaa vastaan. Kaikissa 
niissä tapauksissa, joissa tähän tar- 
joutui tilaisuus, esiintyivät sosdemit 
aktiivisesti. Sen sijaan kaikissa sellai- 
sissa kysymyksissä, jotka todella oli- 
sivat vaikuttaneet kansandemokraatti- 
sen suuntauksen lujittamiseen niin 
taloudellisella — kuin — poliittisellakin 


alalla, ammatillisen liikkeen kansain- 
välisen yhtenäisyyden parantamiseen 
sekä ammatillisen liikkeen taisteluke!- 
poisuuden vahvistamiseen, vaikeutet- 


— tiin ja estettiin tähän suuntaan täh- 
tääviä pyrkimyksiä huolimatta siitä,» 


että ne sisältyivät edustajakokouksen 
päätöksiin. Niinpä kansallistamisky- 
symyksen selvittämiseen ja sen toteut- 
tamiseen tähtäävät yritykset lyötiin 
niin työvaliokunnassa kuin SAKn val- 
tuustojen kokouksissakin takaisin ja 
enemmistöpäätöksillä kokonaan estet- 
tiin kansallistamiskysymyksen käsit- 
tely vastaisuudessakin (siirrettiin mu- 
ka siksi kunnes SDP ja SKP ovat 
siitä päässeet yksimieliseksi). Täysin 
passiivisesti suhtauduttiin myös Kaik- 
kiin niihin ehdotuksiin, jotka olisivat 
merkinneet taistelua fasismia ja sen 
eri ilmenemismuotoja vastaan. Kun 
ammatilliset perus- ja paikallisjärjes- 
töt. sekä eräät jäsenliitot käsittelivät 
näitä kysymyksiä vaatien ammatillisen 
liikkeen — joukkovoiman — käyttämistä 
fasismin eri ilmenemismuotoja vas- 
taan, saivat nämä järjestöt ankaran 
tuomion osakseen työvaliokunnan.sos- 
dem enemmistön taholta, koska muka 
”poliittisten kysymysten” käsittely ei 
kuulunut ammatillisen liikkeen tehtä- 
viin. Saman kohtelun saivat myöskin 
ne pyrkimykset, jotka tähtäsivät rau- 
hallisten suhteiden lujittamiseen Neu- 


vostoliiton kanssa. Samanaikaisesti 
kun sosdem. enemmistö niin SAKn työ- 
valiokunnassa kuin jäsenliitoissakin 
hyvin aktiivisesti toimi suhteiden lu- 
jittamiseksi skandinaavisten reformis- 
tisten ammattijärjestöjen kanssa, suh- 
tauduttiin passiivisesti ja penseästi 
pyrkimyksiin lujittaa suhteita kansan- 
demokraattisiin maihin ja Neuvosto- 
liiton ammatillisiin järjestöihin, joskin 
sosialidemokraati älttivät | esiinty- 
mästä avoimesti näitä pyrkimyksiä 
vastaan usein syyttäen vain, että näi- 
den maiden vastaavat järjestöt eivät 
halua suhteiden lujittamista Suomen 
ammattiyhdistysliikkeeseen. — Johdon- 
kaisesti noudattaen tällaista poli- 
tiikkaa sosdem. enemistö pyrki suun- 
taamaan myös ammattiyhdistyslii 

keen valistus- ja kasvatustyön pää- 
asiassa. ammattiyhdistysliikkeen käy- 
tännöllisten kysymysten piiriin mah- 
dollisimman paljon välttäen periaat- 
teellisluontoisen kasvatustyön sovelta- 


* mista, joka suuntaus kuitenkin jossain 


määrin voitiin estää. 

Rinnan kaiken tämän pyrittiin kom- 
munistiset ammattiyhdistystoimitsijat 
eristämään järjestön käytännöllisestä 
työstä, tätä tosin alussa toteutettiin 
hiljaisuudessa ja varovasti. 

Sosialidemokraattien politiikka am- 
mattiyhdistysliikkeessä tähtäsi lyhy- 
esti sanottuna: 


— käyttämään ammattiyhdistyslii- 
kettä kansandemokraattista suuntaus- 
ta vastaan kaikissa kysymyksissä, 
missä se suinkin oli mahdollista; 

— käyttämään ammattiyhdistysliik- 
keen joukkovoimaa estämään kaikkien 
sellaisten kysymysten ajaminen, jotka 
olisivat lujittaneet kansandemokraat- 
tista suuntausta; 
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— halvaannuttamaan ammattiyh- 
distysliikkeen joukkovoima; j 

— eristämään kommunistit ja hei- 
kentämään heidän vaikutuksensa am- 
mattiyhdistysliikkeessä. 

Tätä ammattiyhdistysliikkeen — pii- 
rissä sovellettua suuntaa tuettiin ja 
edistettiin SDPn organisoiman ns. 
”junttaorganisation” avulla, joka itse 
asiassa näytteli ja näyttelee edelleen- 
kin tärkeintä osaa sosialidemokraat- 
tien -ammattiyhdistyspolitiikassa ja 
käytännössä. Sen avulla on koko SDP 
mobilisoitu työhön ammattiyhdistys- 
liikkeessä laajan ja hyvin organisoi- 
dun = järjestö- ja +työmaaverkoston + 
avulla. SAKn koneistoa on jatkuvasti 
käytetty sosialidemokraattiseen junt- 
tatyöhön, joskin se tapahtuu enem- 
män tai vähemmän peitetysti. 

Jo ennen hallituksen vaihdosta jyrk- 
keni sosdem. oikeiston taistelu am- 
mattiyhdistysliikkeen sisällä niin jä- 
senliitoissa kuin SAKn työvaliokun- 
nassakin kommunisteja ja heidän aja- 
maansa ammattiyhdistysliikkeen yh- 
tenäisyyden lujittamiseen ja rehelli- 
seen palkkatyöväen etujen puolusta- 
miseen tähtäävää politiikkaa vastaan. 
Heidän menetelmänsä olivat samat 
kuin aikaisemminkin vain sillä erotuk- 
sella, että he yhä häikäilemättömäm- 
min alkoivat käyttää eräissä jäsenlii- 
toissa ja SAKn työvaliokunnassa val- 
litsevaa enemmistöasemaansa (8 so- 
sialidemokraattia ja 6 kommunistia) 
hyväkseen pyrkimättäkään sovittelu- 
tietä löytämään yksimielisiä ratkai- 
suja. 

Eduskuntavaalien ja hallitusvaih- 
doksen — jälkeen voidaan todeta so- 
sialidemokraattien siirtyneen yhä avo- 
naisempaan hyökkäykseen ammattiyh- 
distysliikkeen vasemmistoa vastaan. 
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Ei anneta enää mitään arvoa edus- 
ajakokouksessa yhteisesti sovituille 
periaatteille olkoon sitien kysymyk- 
sessä toimintaohjelma ja sen asettamat 
ehtävät, poliittiset voimasuhteet toi- 
mitsijoiden — sijoitteluissa, — suhteet 
(edustus) ulkomaisiin veljesjärjestöi- 
hin, tms. 
Tätä nyt muodostunutta tilannetta 
ammattiyhdistysliikkeessä ja sen ke 
hityssuuntaa kuvastaa mm. se, että 
SAKn työvaliokunnan sosdem. enem- 
mistö on varauksetta antautunut tu- 
semaan Fagerholmin hallitusta ja s 
olitiikkaa. Tämän tuen saaminen on 
ollut hallitukselle hyvin .tärkeä, — 
liioittelematta sanoen eräs sen säily- 
misen perusedellytyksistä. Antautumi- 
nen hallituksen tueksi on kuitenkin 
samalla merkinnyt luopumista palkka- 
työväen elintärkeiden etujen ajamises- 
ta niin palkka- kuin muissakin elin- 
tason kohottamiseen liittyvissä vaati- 
muksissa, sekä yhä määrätietoisem- 
paa toimintaa ammattiyhdistysliikkeen 
halvaannuttamiseksi. Osoituksena 
tästä ovat mm: 

— SAKn työvaliokunnan ja val- 
tuuston sosdem. enemmistön perä 
tyminen ns. 5.5 % ennakoivasta indek- 
sikorotusvaatimuksesta; 

— siirtyminen hallituksen ns. kuop- 
pakorotuslinjalle ja siihen pysähty- 
minen; 

— erottamisuhkan esittäminen jä- 
senliitoille, jos ne: palkankorotusvaa- 
timuksissaan poikkeavat SAKn työva- 
liokunnan hyväksymästä kuoppakoro- 
tuslinjasta (helmikuun lopulla); 

— . viimeinen — varoitus Merimies- 
Unionille (erottamisuhka SAKsta) el- 
lei Merimies-Unioni noudata SAKn 
työvaliokunnan linjaa palkkakysymyk- 
sessä ja menettelytavoissa (22. 3. -49); 


+ 


— lakkoluvan kieltäminen Kirja- 
työntekijäin liiton palkankorotusvaati- 
musten puolesta ja uhkaus erottaa Ki 
jatyöntekijäin liitto SAKsta ellei se 


noudata SAKn työvaliokunnan pää- 


töstä lakkovaatimusten suhteen (1. 3: 
-49). 


liikkeessämme aikaisemmin tuntemat- 


— tomaan ”diktatuurimaiseen” johtamis- 


tapaan on täydennetty yhä häikäile- 
mättömämmällä hyökkäyksellä vasem- 
mistolaisia vastaan, jotka johdonmu- 
kaisesti puolustavat palkkatyöväen etu- 
jenmukaisen politiikan ajamista am- 
mattiyhdistysliikkeessä. 

Tästä on osoituksena mm.: 

— erikoisen ”lujan käden” mene- 
telmien noudattaminen niiden jäsen- 
liittojen suhteen, joissa enemmistönä 
ovat vasemmistolaiset; 


— vakava varoitus SAKn toiselle 
puheenjohtajalle V. Tattarille hänen 
muka ammattiyhdistysliikkeelle ”va- 
hingollisen politiikan” ajamisesta (2. 
3. -49); 

— SAKn työvaliokunnan vasemmis- 
toryhmän vastalauseiden julkaisemi- 
sen kieltäminen sanomalehdissä, joka 
merkitsee törkeätä järjestödemokra- 
tian periaatteiden rikkomista (2. 3. 
-49); 

— kommunististen ammattiyhdistys- 
toimitsijoiden jatkuva syrjäyttäminen 
käytännöllisistä tehtävistä niin SAK- 
ssa kuin jäsenliitoissakin. 6 


Kaiken tämän ohella pyrkivät sosi- 
alidemokraatit: vahvistamaan asemi- 
aan SAKssa karkeasti rikkoen edusta- 
jakokouksen aikana hyväksyttyä pää- 


löstä — toimitsijoiden — sijoittamisesta 
voimasuhteiden mukaan. 


Tämän ohella SAKn lehdet ”Palkka- 


Tätä siirtymistä ammattiyhdistys- l 


työläinen” ja ruotsinkielinen ”Lönta- 
garen” on otettu sosialidemokraatti- 
sen suuntauksen palvelukseen. Kun ko. 
lehdet on tähän asti yhteisestä sopi- 
muksesta pidetty puoluepoliittisten eri- 
mielisyyksien ulkopuolella, on puheen- 
johtaja Huunonen, kirjoittamalla 10. 
3. 1949 Palkkatyöläisen pääkirjoituk- 
sen kommunisteja vastaan rikkonut 
tämän sopimuksen ja ottanut yhteisen 
ammattiyhdistyslehden 'sosdem. puo- 
luepolitiikan palvelukseen .Tätä käsi- 
tystä vahvistaa järjestösihteeri Lid- 
blomin kirjoitussarja, joka tähtää sa- 
maan. 

Maa- ja sekatyöväen liitossa ryhtyi 
liiton puheenjohtaja Antikainen val- 
taustoimiin perustamalla 150 ns. pa- 
periosastoa, jotka kukin saivat yhden 
edustajan liittokokoukseen. Tällä ta- 
valla tehtiin merkityksettömäksi työ- 
läisten mielipiteet edustajain valin- 
nassa ja siirryttiin täyden mielivallan 
tielle. Tämän jälkeen ei minkäänlai- 
nen järjestödemokratia saattanut tulla 
kysymykseenkään sillä jouduttiin te- 
kemisiin puhtaasti gangsterimenetel- 
miä käyttävien hajoittajien kanssa. 

Paperiteollisuuden työntekijäin lii- 
ton edustajakokousvaaleissa sai va- 
semmisto yleensä enemmän = ääniä, 
mutta edustajia kolmanneksen vähem- 
män, joka johtui siitä, että useassa 
osastossa he hävisivät vain muuta- 
malla äänellä. Näihinkin häviöihin 
vaikutti eniten tapahtuneet vaalirikko- 
mukset ja työnantajain sekaantuminen 
vaaleihin sosdemien hyväksi. 

Vaalien jälkeen ryhtyi vasemmisto 
toimenpiteisiin 50 uuden osaston pe- 
rustamiseksi, mutta ei ehtinyt niitä 
rekisteröidä ja Tampereen raastuvan- 
oikeus välipäätöksellään kielsi niiltä 
edustusoikeuden, jonka vuoksi oli pak- 


ko peruuttaa köko liittokokouskutsu. 
Kokouksen — peruuttaminen oli täysin 
laillinen ja tavanmukainen toimenpi- 


- de. Sosdemitkaan eivät käyttäneet kan- 


telumenetelmää toimenpiteen kumoa- 
miseksi, vaan ryhtyivät selvästi lait- 
tomiin — toimenpiteisiin — julistamalla 
oman ryhmäkokouksensa liittokokouk- 
seksi. He valtasivat poliisien avulla 
iiton huoneiston, murtautuivat kassa- 
kaappiin ja anastivat viranomaisten 
avustuksella liiton omaisuuden. 
Valloitustoimenpiteen takana on oi- 
seusministeri Suontausta, joka on hy- 
väksynyt rekisterimuutoksen. 
Valloittajat on haastettu oikeuteen 
vastaamaan teoistaan. Ammatillisen 
yhtenäisyyden kannalla olevat osas- 
ot ovat kieltäytyneet maksamasta jä- 
senmaksuja valloittajille, mutta eivät 
ole tehneet liitosta eroamispäätöstä, 
koska sellainen toimenpide johtaisi 
uuden liiton perustamiseen ennen kuin 
on lopullisesti selvitetty voivatko sos- 
demit laillistaa selvästi laittoman val- 
auksen. * 


Se seikka, että SAKn työvaliokun- 
ta ei oma-alotteisesti ole pyrkinyt lu- 
jittamaan suhteitaan Neuvostoliiton 
ammatillisiin järjestöihin, kuvastaa si- 
tä vihamielistä mielialaa, mikä työ- 
valiokunnan — sosialidemokraattisissa 
jäsenissä vallitsee Neuvostoliiton am- 
matilliseen liikkeeseen. Tätä on syytä 
korostaa vastakohtana sille aktiivisuu- 
delle, mitä he osoittavat suhteiden ra- 
kentamiseksi Skandinaviaan: ja Eng- 
lantiin. 


Vieläpä — suhteiden — hoitamisessa 
Neuvostoliiton ammattiyhdistyliikkee- 
seen sosdem. oikeiston taholta on siir- 
rytty suorastaan provokatoorisille lin- 
joille. Niinpä Neuvostoliiton Ammat- 
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liittojen — Keskusnetvoston — kutsun 
johdosta lähettää työläisvaltuuskunta 
Neuvostoliittoon on toimittu siten, at- 
tä vastoin kutsujan toivomusta eivät 
kutsun saaneet liitot saaneet valita 
yöläisvaltuuskunnan edustajia, vaan 
sen teki SAKn työvaliokunta ja lisä 
si siten, että valtuuskuntaan valittiin 
edustajat mm. kahdesta sellaisesta lii- 
osta, joita kutsussa ei edellytetty. Kun 
yövaliokunnan valitsemista edustajis- 
a lisäksi ainakin kaksi ovat sellaisia, 
jotka. tunnetusti - ovat' vihamielisiä 
euvostoliitolle, ei niiden valitsemi- 
sella suinkaan ole tarkoitettu raken- 
aa ja lujittaa suhteita Neuvostoliiton 
ammalfillisiin järjestöihin. 

Tätä —suhtautumistä kuvaa myös 
mm. ”Sosialidemokraatti”-lehdessä ol- 
lut kirjoitus (27/2—49), jossa Neu- 
vostoliiton ammattiliitot leimataan 
työtehoseuroiksi. 

Myöskin yhä kylmäkiskoisempi suh- 
autuminen Maailman Ammattiyhdis- 
tysten Liittoon on erikoisesti viimeis- 
en kuukausien aikana ollut havaitta- 
vissa. Niinpä MALn lakkauttamis- 
vaatimuksen johdosta SAKn työvalio- 
kunnan antaman julistuksen sanamuo- 
o oli tarkoituksellisesti laadittu epä- 
selvään kieliasuun ja siten, ettei ta- 
valliselle lukijalle selvinnyt, mitkä 
maat ovat MALn hajoittamispyrki- 
mysten takana. SAKn työvaliokunta 
hylkäsi myös vasemmiston tekemän 
ehdotuksen — sähkeen lähettämisestä 
MALIle, jossa -olisi ilmaistu SAKn 
kannatus; On todennäköistä, että nyt 
parhaillaan työvaliokunnan hallussa 
olevaa MALlta saatua aineistoa ei jul- 
kaista tai sitten saatetaan sellaiseen 
julkaisuasuun, ettei se vastaa tarkoi- 
ustaan. 
Lisäksi on mainittava mm. että 


SAKn työvaliokunta enemmistöpää. 
töksellään kielsi Palkkatyöläisessä ju 
kaisemasta Neuvostoliiton Ammatti: 


liittojen Keskusneuvoston päätöksen 
suhtautumisesta Maailman Ammatti-" 


yhdistysten Liittoon sekä Marshall- 


suunnitelman käsittelemisen MALssa. | 
Edellämainitut esimerkit sosialide- 


mokraattien käytännöstä ammattiyh- 
distysliikkeessä oikeuttavat vetämään 
seuraavia johtopäätöksiä. 

1. Pönkittääkseen yhä tuntuvam- 
min suurpääoman kansallisen ja kan- 
sainvälisen taantumuksen tukeen no- 
jautuvaa sekä sen pyrkimyksiä ajavaa 
Fagerholmin hallitusta ja sen politiik- 
kaa, pyrkii SAKn sosdem. oikeistojoh- 
to sitomaan SAKn yhä tiiviimmin hal- 
litukseen ja SDPhen. Tämän yhtey- 
dessä se toiselta puolen johdonmukai- 
sesti lamaannuttaa ammattiyhdistys- 
liikkeen taistelutahtoa ja -kelpoisuut- 
ta eliminoidakseen sen kautta suur- 
pääoman ja taantumuksen pyrkimys- 
ten tiellä olevan pääesteen. 

2. Käyttämällä byrokraattisia ja 
diktatuurimaisia menetelmiä vasem- 
mistolaisten hallussa olevia jäsenliit- 
toja ja vasemmistolaisia toimitsijoita 
vastaan sekä muulla provosoivalla 
esiintymisellään pyrkivät sosialidemo- 
kraatit kehittämään tilanteen sellai- 
seksi, että vasemmistolaisten olisi pak- 
ko irtaantua SAKsta, jolloin oikeiston 
suunnittelema ja järjestämä ammat- 
tiyhdistysliikkeen hajoaminen selvi- 
tettäisiin kommunistien syyksi. 

3.. Koska vasemmistolaisten vaiku- 
tus ammatillisissa perusjärjestöissä 
ja työpaikoilla — toiselta puolen Fa- 
gerholmin = hallituksen työläisvastai- 
sen politiikan ja SAKn oikeistososiali- 
demokraattien tuomittavien otteiden ja 
toiselta puolen vasemmistolaisten *uo- 


rittaman selvitystyön ja palkkatyövä- 
en oikeuksia ajavan toiminnan vuoksi 
on jatkuvasti vahvistunut ja laajentu- 
nut, (mitä osoittavat myönteiset tulok- 
set luottamusmies-, osastojen toimi- 
kuntien- ja ammatillisten paikallisjär- 
jestöjen edustajien vaaleissa) ja kun 
samanaikaisesti myöskin sosialidemo- 
kraattisten — rivimiesten keskuudessa 
tunnetaan yhä suurempaa epäluotta- 
musta sosdem. oikeistojohdon harjoit- 
tamaan politiikkaan, on syytä yhä ko- 
rostaa, että vain kaikkien työläisten 
yhtenäinen ja päättävä esiintyminen 
voi lyödä takaisin suurkapitalistien 
hyökkäyksen, pelastaa työläiset elinta- 
son alentamiselta ja säilyttää amma- 
tillisen liikkeen yhtenäisyyden ja tais- 
telukuntoisuuden. 

Kommunistisen puolueen kanta am- 
matilliseen liikkeeseen ja työläisten 
palkkataisteluihin käy hyvin 'selville 
SKPn puoluetoimikunnan julkilausu- 
masta, jossa mm. sanotaan: 

Kommunistinen puolue, joka on ai- 
na taistellut työtätekevien elinehtojen 
parantamiseksi, pitää kunnia-asi 
tukea myös tässä vaiheessa työl 
taistelua asemansa kohottamiseksi ja 
heidän järjestöjensä siihen tähtäävää 
toimenpidettä. 


Työläisten ja kaikkien työtäteke- 
vien etu vaatii yhdistymistä ja voi- 
mien kokoamista, jotta suuryhtiöt 
eivät voisi jälleen vyöryttää pulan 


kuormaa vaikeimmassa taloudelli: 

sa asemassa olevan kansanosan 

kannettavaksi, kuten ne tekivät 30- 

luvun vaihteessa. 

Työnantaja yrittää tätä yhdistymistä 
estää ja päästä tarkoituksiinsa mur- 
tamalla rintamaa pala palalta, suun- 
naten aluksi iskut erillisiin työläisryh- 
miin. Pajusaaren massatehtaan ja 
Kemijoensuun = erottelutyömaan työ- 
läisten lakot palkkojensa alennuksia 
vastaan ovat taisteluja, joiden onnis- 
tumisella on suuri merkitys suurpä 
oman yleisen hyökkäyksen torjumises 
sa. Kokemus on opettanut, että työ 
väen rivien yhtenäisyys ja keskinäi- 
nen solidaarisuus on voiton ja menes- 
tyksen ensimmäinen ehto. Kapitalis- 
tien apureiden toimenpiteet, jotka pyr- 
kivät hajoittamaan yhtenäistä taistelu- 
rintamaa, on päättävästi torjuttava. 


Nyt tarvitaan kaikki voimat tais- 
teluun suurpääoman päällekarkaus- 
ta vastaan. Puoluetoimikunta ke- 
hoittaa työläisiä lujittamaan järjes- 
töjensä voimaa ja taistelukuntoi- 
suutta, tukemaan taistelussa olevia 
lakkolaisia, vaatimaan tiukasti elin- 
ehtojensa parantamista. Ellei nyt 
panna sulkua työnantajain hyökkä 
yksille, on työtätekevien edessä 30- 
luvun pulavuosien ahdinko ja nälkä. 

Leivän puolesta riistäjiä vastaan! 

Yhtenäisyyden puolesta hajoitta- 
jia vastaan! 


Kansainvälinen työväenliike 


Katsaus "Pysyvän rauhan ja kansandemo- 


kratian puolesta"-lehden numeroon 13 


N:o 13 pääkirjoitus käsittelee pe- 
rusteellisesti kommunististen ja mui- 
den — työväenpuolueiden tiedoitustoi- 
miston Jugoslavian puoluetta. koske- 
vaa päätöstä, jonka antamisesta on 
kulunut vuosi. Kirjoituksessa osoite- 
taan päätöksen olleen oikean ja omaa- 
van suuren merkityksen kansainväli- 
selle kommunistiselle liikkeelle samal- 
a kun se on esimerkkinä luovasta suh- 
tautumisesta — marxilais-leniniläiseen 
teoriaan. Päätöksessä varoitettiin Ju- 
goslavian puoluetta tuhoisasta poli- 
tiikasta ja luotiin välttämättömät eh- 
dot maan palaamiselle kansandemo- 
kratioiden perheeseen, sanotaan kir- 
joituksessa edelleen, mutta titolaisten 
ryhmä on osoittautunut tietoiseksi vas- 
tavallankumoukselliseksi ryhmäksi, 
joka askel askeleelta on johtanut maan 
imperialistien talutusnuoraan samal- 
kun joukkion neuvostovihamieli- 
nen asenne käy yhä avoimemmaksi. 
itolaiset ovat ryhtyneet palauttamaan 
kapitalismia teollisuudessa ja valtion 
hallussa olevia tuotantolaitoksia käy- 
tetään kansan etuja vastaan; tuotanio 
eikkenee, koska kapitalistisen maail- 
man lähestyvä pulakausi vaikuttaa 
Jugoslaviankin talouteen, kansan elin- 
taso on alentunut ja työläiset näkevät 
nälkää. Maaseudun köyhän ja keski- 
varakkaan talonpojan asema vaikeu- 
uu sitä mukaa kuin titolaisten suo- 
simien kulakkien asema voimistuu. 
Sotilasvoimien avulla talonpoikaisto 
pakotetaan ”sosialistisiin osuustalouk- 
siin”, joita kulakit johtavat ja joissa 
talonpojan riisto on kapitalistista laa- 
dultaan. Kirjoituksessa muistutetaan 


Ös mieliin, miten tiedoitustoimiston 
päätöksessä erikoisella selvyydellä ar- 
vosteltiin Jugoslavian komm. puolueen 
johtajia — väärästä — suhtautumisesta 
puolueeseen. Kulunut vuosi on osoit- 
tanut arvion oikeaksi. Lyhyessä ajassa 
on mitä alhaisimmilla keinoilla ampu- 
malla ja poliisin komeroissa kidutta- 
malla tuhottu tuhansia rehellisiä kom- 
munisteja, kymmeniä tuhansia on 
syösty vankiloihin ja keskitysleireihin. 
Siten tuhotaan puolueen ydinjoukko 
armottomuudella, jolle vertauskohta 
voi löytyä vain Himmlerin suoritta- 
massa Saksan kommunistien tuhoami- 

Samanaikaisesti puolueeseen 

taantumusaineksia, kulak- 

keja ja keinottelijoita. Jugoslavian 
Kommunistinen Puolue ei ole enää sa- 
ma puolue, mikä se oli aikaisemmin, 
mutta sen riveissä ja sen ulkopuolella 
on kuitenkin voimia, jotka luovat Ju- 
goslaviaan vielä todella proletaarise 
marxilais-leniniläisen puolueen. K 
joituksen lopussa osoitetaan, että tie- 
doitustoimiston päätöksellä on ollut 
suuri vallankumouksellinen merkitys. 
Kaikissa kommunistisissa puolueissa 
on -voimistunut taistelu nationalismia 
vastaan ja yhä on voimistunut työ- 
väenluokan proletaarinen, kansainvä- 
linen solidaarisuus. 
”Vielä kerran on tullut 
että pääkysymys, joka m 
jokaisen proletaarisen puolueen val- 
lankumouksellisuuden — on. suhde 
euvostoliittoon, suhde NKP (b)hen, 
koska juuri ne ovat koko kansain- 
välisen proletaarisen liikkeen joh- 
dossa, imperialisminvastaisen, rau- 


han ja sosialismin puolesta käytä- 
vän taistelun johdossa”. 
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Tiedoitustoimiston päätöstä käsitte- 
levät myöskin Jacgues Duclos ja 
Anna Pauker kirjoituksissaan. «To- 
veri Duclos todistaa oikeaksi sen pää- 
töslauselman arvion, että Jugoslavia 
muuttuu porvarilliseksi tasavallaksi, 
jos sen politiikkaa ei muuteta. Ennen 
sotaa v. 1939, sanoo hän, 51,39% teol- 
lisuuden ja vuorityön pääomasijoituk- 
sista kuului ulkolaiselle pääomalle. 
Metalliteollisuudessa ulkolaisen pää- 
oman osuus oli 77,55 %, koneraken- 
nusteollisuudessa 81,69 %, kemialli- 
sessa teollisuudessa 78,48 %, hiiliteol- 
lisuudessa 55,5 % jne. 

Viennissä olivat raaka-aineet ja ni- 
menomaan = strategisen merkityksen 
omaavat raaka-aineet, kuten rikkikiisu, 
oksiitti, sinkki, kuparimalmi, kromi 
ym. vallitsevina. Niitä raaka-aineita 
englantilaiset ja amerikkalaiset impe- 
rialistit nytkin havittelevat ja siksi 
ugoslavialla olisi voinut olla suuri 
merkitys imperialisminvastaisessa 
taistelussa. Mutta Tito ryhtyi yhteis- 
toimintaan imperialistien kanssa. Jou- 
lukuusta 1948 tammikuuhun 1949 Tito 
vei USA:han värimetalleja 3.676 tuh. 
ollarin edestä. fiton hallitus mak- 
soi myös USA:lle sotaaedeltäneen 
ajan velat, 38.500 tuh. dollaria. Joulu- 


"kuussa v. 1947 Jugoslavia pyysi nk. 


Kansainväliseltä —pänkilta 50 milj. 
ollarin lainaa. Silloin tuli kielteinen 
vastaus. Tänä vuonna Acheson il- 
moitti, että USA:n edustajat kannat- 
tavat lainanantoa. Perusero Jugosla- 
vian ja muiden kansandemokratioiden 
kaupankäynnissä kapitalististen mai- 
den kanssa onkin siinä, että Jugosla- 
via edistää kaupankäynnillään impe- 
rialistien sotavalmisteluja, kun muut 
suuntaavat sen edistämään rauhallis- 
ta rakennustyötään. 

Toveri Duclos osoittaa edelleen, et- 
tä Titon porvarillinen nationalismi 
on sekä Jugoslavian kansan että kan- 
sainvälisen proletaarisen liikkeen etu- 
jen pettämistä. Hän ja hänen jouk- 
konsa paljastuvat yhä selvemmin im- 


perialistien agenteiksi. = T. 
esittää seuraavan johtop 
”Ei ole epäilystäkään siitä, että 
imperialistien  vakoilulla * on oma 
asiamiehistönsä Jugoslavian johta- 
vissa piireissä. Siitä herää kysy- 
mys, onko asianlaita niin ollut jo 
kauan? 


Me tiedämme esim, että Churchill 
kieltäytyi aikoinaan lähettämästä 
aseita ranskalaiselle vastarintaliik- 
keelle ja partisaaneille.* Mutta tun- 
nettua on kuitenkin, että Churchil- 
lillä oli aivan eri asenne suhteessa 
Titoon ja koska vanha englantilai- 
nen taantumuksellinen ei koskaan 
päästänyt näkyvistä taantumuksen 
etuja, niin herää kysymys siitä, 
+ mitä etuja voi Tito jo silloin antaa? 
Olemme oikeutettuja olettamaan, et- 
tä sodan aikana Intelligence Servi- 
cellä oli asiamiehensä Tilon välittö-- 
mässä läheisyydessä. Titon jouk- 
kion avointa petturuutta on epäile- 
mättä valmistettu kauan. Nyt tilan- 
ne käy yhä selvemmäksi sitä mu- 
kaa kun Jugoslavian johtomiehet 
ovat pakoitettuja heiltämään naa- 
mionsa ja näyttämään todelliset, 
imperialistien agenttien ja lakeijoit- 
ten kasvonsa.” 


Toveri Duclos tervehtii lopuksi Ju 
goslavian vankiloissa viruvia ja Ju- 
goslaviassa taistelevia rehellisiä kom- 
munisteja lausuen vakaumuksen, että 
titolaisten pettämä Jugoslavian sanka- 
rillinen kansa on edelleenkin urhoolli- 
nen proletaarisen internationalismin 
ja kansojenvälisen ystävyyden asialle. 


Toveri Anna P ker puolestaan 
osoittaa, miten p ksen jälkeisenä 
vuotena. titolaiset itsekin lausunnois- 
saan ja puheissaan ovat joutuneet yhä 
enemmän paljastamaan itsensä ja 
myöskin tunnustamaan maan joutu- 
neen suuriin vaikeuksiin, mikä onkin 
ymmärrettävää, koska amerikkalaiset 
monopolistit eivät :anna enempää Ju- 
goslavialle kuin muillekaan marsha!- 


loiduille maille tilaisuutta lujittaa ja 
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kehittää teollisuuttaan, vaan pyrkivät 
tuhoamaan jo olemassa olevankin te- 
ollisuuden riistääkseen siten vasalleil- 
taan sekä poliittisen että taloudelli- 
sen riippumattomuuden. Tukemalla 
ulkolaisia imperialisteja ja kotimaisia 
kapitalistiaineksia Tito on johtanut 
maan taloudellisesti sekasortoiseen ti- 
laan, jota tosiasiaa pyritään salaa- 
maan näennäisesti ”sosialistisilla” toi- 
menpiteillä (pienteollisuuden ja -kau- 


pan kansallistaminen, kollektivisointi + 


jne), joiden tarkoituksena on kompro- 
menttoida = sosialistinen rakennustyö 
Jugoslaviassa. Mutta, sanoo toveri 
Pauker lopuksi, jugoslavialaiset rehel- 
liset kommunistit tulevat viemään 
voittoisaan päätökseen taistelun Ju- 
goslavian palauttamiseksi jälleen so- 
sialismin ja kansandemokratian mai- 
den leiriin, jota johtaa Neuvostoliitto 
ja kunniakas Leninin-Stalinin puolue. 


K kat 


Kiinan ajankohtaista hallitusky- 
mystä käsittelee tov. Maotsetun- 
gin puhe, jonka hän oli pitänyt kesä- 


kuun 15 p:nä uuden poliittisen neuvoa- 
antavan neuvoston kokoonkutsumista 


valmistelevan komitean istunnossa. 
Toveri Maotsetung sanoi olevan vält- 
tämätöntä muodostaa uusi demokraat- 
tinen kokoomushallitus, jonka tehtä- 
väksi tulisi maan järjestelmällinen ja 
perusteellinen — puhdistaminen —kuo- 
mingtanilaisista —taantumuksellisi 
taistelu koko Kiinan kansan yhdist 
miseksi, poliittisen, taloudellisen ja 
kulttuurisen rakennustyön toteuttami- 
nen ja kansallisen puolustuksen jär- 
jestäminen. Sellaista hallitusta toi- 
voo koko Kiinan kansa, sen eri kerrok- 
set ja siksi, sanoo toveri Maotsetung, 
on muodostettava Poliittinen Neuvoa- 
antava Neuvosto, joka yhdistäisi kaik- 
kien demokraattisten puolueiden ja pii- 
rien, joukkojärjestöjen ja vähemmis- 
tökansallisuuksien edustajat, ja joka 
sitten julistaisi Kiinan demokraattisen 
kansantasavallan muodostuneeksi ja 
valitsisi demokraattisen kokoomushal- 
lituksen sitä tasavaltaa edustamaan. 
Vain siten voi Kiina vapautua puoli- 
siirtomaa- ja puolifeodaalisesta ase- 


mastaan ja kulkea riippumattomuu- 
den, . vapauden, rauhan, yhtenäisyy- 
den, lujittumisen ja kukoistuksen tietä. 


takat s 


”Hyökkäysliittoutuma — hyökkäävän 


imperiumin palveluksessa” on M. Ma- 


rinin alakertakirjoituksen otsikkona. 
Toveri Marin osoittaa, että amerikka- 
laisen strategian päämääränä on mit- 
tasuhteiltaan ennennäkemättömän 
maailmanvallan muodostaminen, maa- 
ilmanvallan, joka =alistaisi » kaikki 
martereet ja niitä yhdistävät valta- 
meret. Siinä ”kaavassa” USA olisi 
omalaatuinen ylin emämaa ja koko 
maapallo olisi sen siirtomaa-aluetta. 
Sitä taustaa vastaan Atlantinsopimus 
saa erittäin tärkeän merkityksen. Sen 
avulla Amerikan imperialismi pyrkii 
ei vain saamaan Länsi-Euroopan tu- 
kikohdakseen, vaan. myöskin siihen 
kuuluvien — siirtomaavaltojen kautta 
tunkeutumaan Lähi-, Keski- ja Kauko- 
Itään. Atlantinsopimus luo siten hyök- 
äysliittoutuman, jota ei voida peittää 
isystävällisillä” ja ”rauhallisilla” 
korulauseilla, joilla se yritetään verho- 
ta. Pohjois-Atlantinsopimukseen kuu- 
luivat alusta alkaen USA, Kanada, 
Englanti, Ranska, Belgia, Hollanti, 
Luxemburg, Islanti, Norja, Tanska, 
Italia ja Portugali. Suunnitelmissa on 
Länsi-Saksan ja francolaisen Espan- 
jan liittäminen siihen. Lisäksi Ame- 
rikka on pyrkinyt ”omaksumaan” tu- 
kikohdakseen Iranin, Turkin, Kreikan, 
Japanin ja Etelä-Korean. Siten ”puh- 
das puolustusliitto” osoittautuu saksa- 
lais-japanilaisen — liittoutuman — seik- 
kailustrategian pohjalla perustetuksi 
sotaliitoksi. 

Edelleen toveri Marin osoittaa, että 
Pohjois-Atlantinsopimus merkitsee sen 
osanottajille USAta lukuunottamatta 
riippumattomuuden menetystä ja si- 
sältää todennäköisesti salaisissa klau- 
suleissaan myös sopimuksen demo- 
kraattisen liikkeen tukahduttamisesta 
siihen kuuluvissa maissa joko maan 
omilla voimilla tai ulkolaisen taant- 
muksen avulla. Lisäksi toveri Marin 
osoittaa Atlantinsopimuksen olevan 
luonteeltaan Turvallisuusneuvoston ja 


Yhtyneet Kansakunnat-järjestön peri 
aatteiden vastaisen, eivätkä sitä kiellä 
enää edes englantilais-amerikkalaisen 
imperialismin äänitorvet. 
Wall-Streetin ja Cityn liittoutuma 
pyrkii kaikin keinoin toteuttamaan 
houresuunnitelmansa elämässä, 
mutta sitä vastassa on alati kasva- 
va ja voimistuva rauhan, demokra- 
tian ja sosialismin leiri. Sen leirin 
on tulevaisuus, sanoo toveri Marin 
lopuksi. 
* 


Italian Kommunistisen Nuorisoliiton 
järjestöllisestä jälleenmuodostamises- 
sesta kirjoittaa toveri Enrico Ber- 
liguer selvittäen Italian Kommunis- 
tisen puolueen Keskuskomitean siitä 
tekemän päätöksen syitä. Hän osoit- 
taa, että IKPn vaikutus nuorison kes- 
kuudessa on viime vuosina laajentu- 
nut ja tuhansia nuoria on valmennet- 
tu joukkojen organisoimis- ja johta- 
mistyöhön. Mutta KKn istunnossa 
esitettiin myös heikkouksia nuoren su- 
kupolven = kasvatustyössä. V. 1948 
nuorten puolueen jäsenten (18—25 v.) 
luku väheni 40 %lla v. 1947 verrattu- 
na, mikä johtui siitä, että nuorison 
liittymisellä puolueeseen ei ole kyst- 
ty korvaamaan kokonaisen il yhmän 
siirtymistä nuorisotyöstä yleiseen puo- 


, luetyöhön. 
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Kommunistisen nuorisoliikkeen 
puuttuminen on edistänyt edellämai- 
nitun tilanteen muodostumista, koska - 
juuri kommunistisen nuorisojärjestön 
tehtävänä:on uusien voimien kasvatta- 
minen puolueelle nuorisosta, minkä 
lisäksi alle 18 vuotiaan nuorison kom- 
munistinen kasvatus on puolueelle 
mahdotontakin, koska siihen voivat 
liittyä vain 18 vuotta täyttäneet. Toi- 
saalta, on katolisten ym. taantumuk- 
sellisten nuorisojärjestöjen työn aktivi- 
soimiseen kiinnitetty suurta huomio- 
ta, samalla kun kouluissa, armeijassa, 
elokuvissa ym. turmellaan nuorisoa, 
mikä asettaa kompuolueelle entistä 
suuremmat velvoitukset nuorison suli- 
teen. 

Kommunistinen Nuorisoliitto ottaa 
vastaan jäseniä 14* ikävuodesta lähti- 
en, tyttöjä ja nuorukaisia, jotka halu- 
avat tutustua kommunistisiin aattei- 
siin ja pyrkivät tulemaan kommunis- 
teiksi. Heille puolue antaa tehtäväk- 
si myös Italian demokraattisten nuo- 
risojärjestöjen lujittamisen, sellaisten 
kuin ovat: Nuorisoalliansi, ammatti- 
liittojen nuorisokomiteat, Italian tyt- 
töjen liitto ja yliopistojen demokraat- 
tiset komiteat. — Neljässä = viikossa 
IKN Loon liittyi 90.000 nuorta.  Muu- 
tamissa asutuskeskuksissa on 50—60 
prosenttia nuorisosta liittynyt siihen 
ja tämän vuoden kuluessa aiolaan jä- 
senmäärä kohottaa 350—400 tuhan- 
teen. 


Katsauksia 


TALOUDELLISIA TIETOJA ULKOMAILTA 


TSHEKKOSLOVAKIA 


Voimassaolevan viisivuotissuunnitelman mukaan maan teollisuuden tuotanto 
kohotetaan 57 %:lla yli vuoden 1937 tason. 


Kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä suunnitelma oli täytetty 
102,7 %:sesti. 


Eri aloilla tuotantosuunnitelman toteuttaminen oli seuraava: 


teollisuushaara tuotanto %:ssa 
suunnitelmasta 
Voimateollisuus 5 102,5 
Kaivosteollisuus. E 103,2 
Metalliteollisuus 100,1 
Kemiallinen teollisuus 47 a 1024 
Rakennusaineteollisuus W SE LEA NÄ 106,2 
Paperiteollisuus 99,4 
Puuteollisuus .... jä 99,8 
Tekstiiliteollisuus 5 106,2 

100,5 

115,3 


Suunnitelma, joka takaa teollisuustuotannon kohottamisen kautta työläisille 
entistä paremman elintason, on siten tämän vuoden viiden ensimmäisen kuu- 
kauden aikana täytetty. 


TUOTANTOTEHO KOHOAA SLOVAKIASSA 


Vuonna 1945 Slovakian teollisuuden tuotanto oli 57,9 (vuosi 1937 = 100), 


työllisyys 83,1 ja tuotantoteho 69,7. Vuonna 1946 vastaavat luvut olivat: 
131, 125,2 ja 104,6. 
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Vuoden 1948 kuluessa nämä luvut kohosivat teollisuustuotannon osalta 
221,5:ksi, työllisyyden osalta 168:ksi ja tuotantotehon osalta 131,8:ksi. 

Slovakiassa on siten teollisuuden tuotanto, työllisyys ja tuotänioteho huo- 
mattavasti korkeampi kuin koskaan sodan jälkeen ja korkeampi kuin ennen 
sotia. 


PUOLA 


Viime vuoden teollisuustuotannon keskiarvo ylitti 53 %:lla sodan edellisen 
tason, joten kolmivuotissuunnitelma tuli täytettyä loistavasti. Tämän vuoden 
tammikuussa tuotanto oli kohonnut tästäkin ollen silloin 61 % korkeampi kuin 
vuonna 1938. 

Tämä saavutus on huomattava, sillä esim. Ranskan teollisuuden tuotanto niu- 
kasti pääsi sotaa edeltäneelle tasolle ja Italian teollisuustuotannon jäädessä 
tästä tasosta 83 %:i'n. 

Uusi Puola on kohottanut teollisuustuotantonsa ohella työläisten realipalkan 
vuoden 1947 kesästä vastaavaan aikaan vuonna 1948 noin 35 %:lla. Saman vuo- 
den loppuun mennessä reaalipalkka ylitti sotaa edeltäneen tason jo 10 %:lla. 

Vuoden 1949 alussa, korttisäännöstelyn yhteydessä suoritettu työpalkkojen 
uudistus kohotti työpalkat keskimäärin 10 %:lla. Ranskassa sensijaan työläisen 
realipalkka on suunnilleen puolet sotaa edeltäneestä tasosta. 


USA 


Amerikkalaiset ovat pakoitettuja myöntämään, että heidän teollisuutensa 
tuotanto on alentunut tämän vuoden aikana. Niinpä Federal Recerve Poard 
ilmoitti, että viime kesäkuun tuotanto on 3 % alempi kuin sodan aikana, 13 % 


"alempi kuin huippusaavutus viime marraskuussa ja 12 % alempi kuin viime 


vuoden kesällä. 

Kesäkuussa laskettiin virallisen työttömyyden USA:ssa olevan 3.778.000 hen- 
kilöä. Siten virallinenkin työttömyys on kohonnut vuoden 1948 syksystä läh- 
tien 2.136.000 henkilöllä. Ammattiliittojen arvioima työttömyys on huomatta- 
vasti suurempi. i 

Massachusettin ja Connecticutin kuvernöörit ovat ilmoittaneet, että heidän 
valtioissaan on joka 8:s työläinen työttömänä, mistä johtuen työttömyys alkaa 
käydä kriitilliseksi. 


AMERIKKALAISET TYÖLÄISET ARVOSTELEVAT MARSHALL- 
SUUNNITELMAA 


Ammattiyhdistysväen aikakauslehdessä ”March of Labour” edistyksellinen 
talousasiantuntija Victor Perlow kirjoittaa mm. seuraavaa: Työllisyyden kan- 


nalta tärkeänä vientiartikkelina on teollisuudessa käytettävät koneet, turbiinit 
ja kuorma-autot. Vuonna 1947 näiden vientituotannossa oli työläisiä yli mil- 
joona henkeä: Marshall-suunnitelman ansiona oli, että tämä vientiartikkeli mel- 
kein kokonaan poistettiin. Viennin noin kahdesta miljardista dollarista Marshall- 
suunnitelman mukaan vuoden 1948 lopussa teollisuuden koneiden osuus oli ai- 
noastaan 60 milj. dollaria, eli 3 %. 

Mutta, sanoo Perlow, suurten yhtymien voittojen takaaminen on vain yksi 
puoli Marshall-suunnitelmasta. Toisena puolena on se, että tämän avulla yri- 
tetään välttyä käymästä kauppaa Itä-Euroopan kanssa. Sodan jälkeen nämä 
maat halusivat ostaa Yhdysvalloilta teollisuuden koneistoa, sillä heitä ei kiin- 
nosta purukumi eikä kengänkiilloitusaine. He eivät pyydä ostaa tykkejä ja 
tankkeja, kuten tekee Ranska, Englanti ja Hollanti, jotka koettavat näillä aseilla 
kukistaa vastarinnan siirtomaissa. Itä-Euroopan maat halusivat saada teollisuut- 
taan varten koneistoa kohottaakseen elintasoaan omassa maassaan. Samanai- 
kaisesti tämä olisi antanut työtä amerikkalaisille työläisille ja vientimarkkinat 
Yhdysvalloille. 

Viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuun loppuun menne: 
yksistään sähköteknillisestä ja koneteollisuudesta pantu pois 200.000 ty y 
Tämän suunnitelman takia Washington on luonut Amerikan kansalle yhä uusia 
vaikeuksia. Kuitenkaan”se ei ole voinut estää eikä heikentää Neuvostoliiton 
kasvua. Ensimmäisen neljänneksen tuotanto Yhdysvalloissa on laskenut, mutta 
Neuvostoliitossa se on kohonnut 23 % viime vuoteen verraten. 


Satamatyöläisten lehti ”Dispatch” lausuu, että Marshall-suunnitelma on luo- 
nut työttömyyden Yhdysvalloissa ja Länsi-Euroopan maissa. Viimeksi maini- 
tuissa laskettiin olevan vuonna 1948 2.900.000 työtöntä ja tämän vuoden alku- 
puolella jo 4 miljoonaa. 


ENGLANNIN TEOLLISUUSTUOTANTO PYSÄHDYKSISSÄ 


Englannin teollisuuden tuotanto on samalla tasolla kuin vuosi sitten, joten 
ysähtyminen on ilmeistä. Tätä kuvaa seuraava taulukko: 


1948 1949 
maalisk. huhtik.  maalisk. huhtik. 


Kaivosteollisuus 114 118 108 
Välmiita tuotteita tuottavat teollisuudet 121 125 135 125 
Rakennustoiminta +... ---- 128 120 125 
Voimateollisuus 107 125 107 

Koko teollisuus 119 124 134 123 


SAKSAN TYÖTTÖMYYS. KOHOAA JATKUVASTI 


USAn ja Englannin miehitysvyöhykkeellä on työttömyys kehittynyt seu- 
raavasti: < 


vuosi ja kuukausi työttömäin luku 
1938 kesäkuu 149.000 
1948 maaliskuu 462.500 
huhtikuu .. 460.500 
marraskuu 701.100 
joulukuu 742.900 
1949 tammikuu - = 937.800 
helmikuu .. . 1.038.000 
maaliskuu . 1.132.100 
huhtikuu .. 4 1.191.100 


Taulukosta havaitaan, että työttömyys nykyisten isäntien ohjaamana on 


vieläpä suurempi kuin Hitlerin vallan aikana vuonna 1938. 
* * * 


Itävallassa oli tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa 130.200 
työtöntä, minkä mukaan työttömyys on vuodessa kasvanut 83.500 henkilöllä. 

Kanadassa oli kuluvan vuoden maaliskuun lopussa 185.800 henkilöä ilman 
työtä, mikä on lähes 40.000 enemmän kuin vuosi sitten ja 117.000 enemmän 


uin vuonna 1947. 

Belgian työttömäin lukumäärä oli maaliskuussa 236.900, joten vuodessa 
isäys on 142.200. Vuodesta 1947 lisäys on 169.200. [ 
Ranskan työttömyystöissä .olevain luku kohoaa edelleen. Niinpä tätä kehi- 
ystä on tapahtunut pitkin matkaa ja näyttää siltä kuin kevätkausikaan ei olisi 
pystynyt tilapäisestikään lievittämään työttömyyttä. Kehitystä kuvaa seuraava 
taulukko. 

Työttömyystöissä olevat. 


vuosi ja kuukausi työssä olevien luku 
1947 keskimäärin kuukaudessa 7.400 
1948 huhtikuu 12.000 
toukokuu : 13.400 
joulukuu ....---- 5 27.500 
1949 tammikuu ...- 5 30.300 
helmikuu . 
maaliskuu 
huhtikuu 


Viimeisten tietojen mukaan Englannissa kesäkuussa 263.600, Hallannissa yli 
36.000 ja Italiassa yli 1.800,000 työtöntä. 


SKP 


TAISTELUJEN TIELLÄ 
vuosikirja V 

ilmestynyt arvokassisältöisenä ja monipuolisena. 
Sisältää 192 sivua. 

Hinta 300:—. 


Saatavana SKPn osastojen asiamiehiltä ympäri maan sekä suoraan 
kustantajalta 
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*Kestävän rauhan ja kansan- 
demokratian puolesta* 
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italian, unkarin ja a'banian. 
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Tämän huomattavan teoksen, jonka laatija 
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